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SoftBank 933SH 

Starter Guide 使い方ガイド 

Includes An English First Step Guide 




このたびは、 SoftBank 933SH をお買い上げいただき、 
まことにありがとうございます。 


•SoftBank 933 SH をご利巧の前こ、本書をご覧になり、正しくお取り扱いくださし、。 
♦本書をご覧し すこだし 作こあとは、大切に保管してくださし、。 

•本書を万一紛失または損傷したときは、巻末のお問し^合わせ先までご連絡くださし、。 
•ご契約の内容によ0、ご利用になれるサービスが限定されます。 

I SoftBank 933SH は、 3G 方式と GSM 方式に対応しております。I 


ソフトバンクは、はじめています。 

続けていきまず。環境への取り組み。 

請求書^電子化 

紙の請求書に代わって、「オンライン料金案内」を導入。 

紙資源削減を実現しまず。 

申込書^電子化（一部） 

従来の申込書による受付をやめ、オンライン受付を開始。 

紙資源をなるべく使わない取り組みをはじめています。 

個別包装箱^小型化 

携帯電話販売時の個別包装箱の小型化を推進し、 

容積率3 0 %削減を実現。省資源に貢献します。 

取扱説明書^薄型化 

従来の取扱説明書を1/ 3サイズにリニューアル。 

詳しい説明は W e b でご案内ずることで、無駄な紙を使いません。 

V. _/ 







こんなことは絶対にダメ… 2 ココがスゴイ新しい… 4 本書の見かた… 6 


基本 

操作 

各部の名前/はたらきや、メニュー操作などの基本操作/情報を説明しています。 I 

各部の名前… 8 ボタン… 10 タッチパネル… 12 電源 On/Off … 14 基本操作… 16 
モパイルウィジェット… 20 ビューアポジション… 22 便利な操作… 26 
マナー… 28 セキュリティ… 29 暗証番号… 30 マーク… 31 

巧通 

文字入力や電話帳、セキュリティなど、る機能な通の操作について説明しています。1 

操作 

文字入力… 34 電話帳… 38 データ管理… 40 セキュリティ機能… 42 
バーコード… 44 赤外線通信… 46 その他の機能!!… 48 

機能 

電話やメール、テレビ、カメラなど、る機能の使いかたを説明しています。 1 

use 。 口 

電話(オプションサービスを含む)… 50 メール… 56 インターネット… 62 テレビ… 66 
カメラ… 70 メディアプレイお一… 74 S! アプリ… 76 その他の機能曰… 78 


使用上のご注意やる種サポート情報など、その他の情報を掲載しています。 

付録 

電池パックの巧電… 80 USIM 力ード… 82 ソフトウェア更新… 84 
故障かな？と思ったら… 85 メニューー覧… 89 ま全上のごを意… 92 
お願いとご注意… 100 携帯電話機の比吸収率 (SAR) について… 106 おもな仕様… 108 
索引… 110 保証書とアフターサービス… 112 


First Step Guide " 


※お問い合わせ先は巻末に記載しています。 


ホ 


異なりますのでご了承ください。 


電池パック (SHBCC1) 


■取扱説明書を ダウンロードしましよう！ ■ 

ソフトバンクモバイルホームページから、このケータイの詳しい使い方をまとめた取扱説明書 (PDF 
ファイル）がダウンロードできます。本書で説明していない機能やサービスも掲載していますので、 
ぜひご活用ください。 

http://www.softbank.jp/mb/r/support/933sh/ 
















こんなことは紀巧にダメ 


死 t や大きなケガの可能性があ0まず。 


X 


ケータイは便利な道具です。でち使いかたを誤ると、機器の お熱•猪火•破裂•感電 
といつた危険を伴い、 死 t または 重傷を 負ラ恐れちあ D ます。 

切下の内容および、92ページの r ま全上のごま意」をお読みのラえ、正しくお使いください。 


納端子を接触ミせない 水がち水につけな1、/霜らミない 



金属製のストラップや 
ヘアピンなどで充電端 
テどラしを接軸させる 


と非常に危険です。持 
ち運び時にち十分ご注 
意ください。 



分解/巧追しない 


水濡れによる故障だけ 
でなく、内部に水が入 
ると火災や感電の原因 
とな D ます。水などの 
入った容器の近くにち 
置かないでください。 

お 





キャビネットを開けた 
D 改造しないでくださ 
い。感電やケガの原因 
とな D ます。修理等は 
ソフトバンクにご依頼 
ください。 


乾燥などの目的で、電 
子レンジなどの加熱 
調理機器に入れない 
でください。また、高 
温になる場所で使用 
しないでください。 




(こんな取 D 巧いはとってちを険！） 




んな使いかたは絶対 NG 





クル7の達お中 


巧巧巧やお院おち品がか夕使用 


運転中の利用は厳禁です。 
メールを見るだけで処罰の 
巧象とな D ます。 


飛行機の計器や病院の医療充電器/電池パックなどは 
機器に影響を与える可能性必すソフトバンク指定のち 
があ D ます 。X のをお使いください。 


※航空機内で携帯電話を使用できるときは、航空会社の指示に従い、適切にご使用くださし j 


電池パックは特にご注意！ 

電池パックは取 D 巧いを誤ると非甫に危険です。死 t または重傷を 
負ラ恐れちあ D ます。;欠のことを必すお守 D ください。 


〇加熱した0火の中へ投入しなし、 

〇高温になる場所(火や暖房器具のそば、直射曰光の当たる場所、 
炎天下の車内など)で充電-使用-放置しない 
〇分解/改造/破壊はしない、衝撃を与えない 
〇水につけた0、濡らさない 
〇外傷、変形の著しし屬池パックは使用しない 
〇指定品!^ソ外の充電器は使用しない 
〇本機に無理に装着しない/本機じ(外には使用しなし、 

※漏液して液び目に入ったときは、こすらすきれいな水で十分に洗ったあと、直ち 
に医師の治療を受けてくださし、。 



X 電池パックの使用条件によって、寿命び近づくにつれて電池パックび膨れるこ 
とびあ D ますび、安全上問題はあ0ません。 



お使いになる前に、必 
す92ぺージの「ま全 
上のごを意」をお読み 
ください。 
























SoftBank ココがスゴイ巧しい 


よ5こそ。 SH ケータイの世巧へ。 


ますは、このケータイの特長を見ていきましょラ。 

ポイントは、目に見える r ビューアスタイル」 と、目に見えない rccDio メガカメラ」。 
「ケー タイ+カメラ」とは次元が違ラ、まさに 「デジタル カメラ ケー タイ」 の登場です。 


〇 




ケータイカメラはここまで来た！ 

CCD10 イガカメラ 國 


カメラにまかせて撮ることに集中！ 

多彩なカイラ傑能國 


ケータイトップクラスの CCD10 メガカメラ人物撮影を重視したピント合わせ、場所や被 
を搭載。高感度&低ノイズで被写体の美しさ写体に応じたシーン設定、笑顔や振 D 向き認 
を細部まで忠実に表現できます。 識など、を彩なおまかせ機能を搭載しました。 


操作ちすばやく直感的に！ 気分はまさにデジタルカメラ！ 

タッチパネル操作 國 ビューアスタイル 國 


画面に軸れた0、指を動かすことでケータイケータイを開いて回してたためば、デジタルカ 
のほとんどの操作が実行可能。直感的な操作 メラに早変わり。スタイリッシユなデザインと 
でよ D アクティブに活用できます。 高機能で、作品/思い出作りをサポートします。 




んな特長 • 機能が新しい。 


自然なちあいと鮮明度アップ！ . __ . 

高精細大型巧豆^ 




高精細 3.3 型 FWVGA 液晶を搭載。 'f n ^ 
テレビやカメラ画像がよ0自然に P * L 
より明るく表ホできます。 W 

待受画面をより便利にアレンジ！ . _ . 

モバイルウィジエツ ト^ 

待受画面に便利なサービスやアプリ 
ケーシヨンへの入□を配置。自分だけ 
のデスクトツプがアレンジできます。 


. __ . 専用ボタンで一凳検索！ 

E 翅ス 7—卜I!ンク辞書 





内蔵の辞書やネット辞書で知 D たい 
言葉をすぐに検索。漢字を読み取つ 
て検索することちできます。 


, _^ 思い立った6ずぐにチェック！ 

^ 八ンド5 ラー 

ボタン1つでケータイのディスプレ 
イがハンドミラーに早変わ0。ココ 
一番でのチエックに欠かせません。 


ちちろん、おなじみのアノ機能ち！ 

このケータイは、おなじみのアノ機能ちちちろん搭載。パワフルで 
オシヤレなケータイライフを楽しんでください。 


□TV コール 
□世界対応ケータイ 
□メディアフレイ中一 

□ S ! アフ U 

□ PC サイトブラウザ 

□ PC メール 

□カレンダー/予定リスト 
□アラーム/お目覚め TV 
□ U ラクゼーシ ヨン タイム 
□電卓/マネー積算メモ 
□見せかけコール 
□ス トツフウオツチ 


□キッチンタイフー 
□ボイスレコーダー 
□巧巧時計 
□歩数計/簡易方位計 
□引 GPS ナビ 
□メモ帳/ちよこつとメモ 
□バーコードリーター 
己文字/名刺読み取0 
□おサイフケータイ® 
□ドキュメントビューア 
□赤外線通信 
□ Bluetooth ® など 
























本書のちかた 


本書では、お買い上げ時の状態での操作を中瓜に説明しています。 
また、あらかじめ下記の表記方法をご確認のうえ、お読みくださし、。 


7ルチガイドボタンの表記 


® 中央を巧すことを示しています。 


@左またはちを押すことを示しています。 


(§) 上または下を巧すことを示しています。 


@上下左右のいすれかを押すことを示しています。 

※単独のボタンは、©または©など、押す方向を「*」で示した 
マークに しています。 


サイドボタンの表記 


卜 -00 のように黒いボタンで示しています。 

サイドボタン ※^は (@) または@を押すことを示しています。 



7ルチガイドボタン 


項目選択の表記 


r 


」が付いているものは画面の頃目を選択することを示しています。 


® ♦ 感 )I ■メ ール」メ ール 


〇 


「」が付いていないものは対象となるもの(メールや画像)を選ぶことを示しています。 

















る巧の名前 はじめに知っておきましよ5! 

Tit 夕^ン ボタンのはたらきを覚えましよ5 ! 

タツチパネル タッチパネルはこんなに便利！ 
電源 On/Off 電源を入れてみましよ5! 

基本操か 基本操作を覚えましよ5! 

モ バイルウイジ I ツト 待受画面をァレンジしましょう！ 
ビユ—アポジシ 3 ン ビューァポジションを活用しましよう！ 
側な操作 こんな操作も知っておきましよ5! 

7 ナ- マナーを 守って使いましよ5 

■fe 牛ユリテイ セキュリティにご注意を 
恒証巧号 暗証香号をお忘れな< 

スーク マークの 意味を知0たいとき 


〇 


基本操巧 

302460268901 

811112222233 


i まずは、閉じたまま表と裏を見てみまし 



各部の名前 ケ—タイ各部の名前とはたらきを覚えましょ5。 

はじめに巧つておまましょ 10— 


onr" 


テレビを視聴するときに伸ばしてください。 



ストラツブを取 D 付ける巧です。(感度に影響を与えま 
すので、金属製ストラップは使用しないでください。） 


イ中ホンマイクやへッドホンを接続する端子です。 


メモリカードを取り付けるスロットです。 



次は横から。 


卓上ホルダーでの充電時に利用します。 


ケータイを開くと 


まね D の明るさを感知するセンサーです。 
巧手の声がここから聞こえます。 
TV コールや顔認証時にお客様の顔を撮影します。 


>ケータイを開いた状態を 「オープンポジション」、 
閉じた状態を r ク□ーズポジショ ン」 と呼びます。 


^ ご 0*0 C 




1 _^一 















































































































まずは、基本のボタンから。 




スポットライト 
【ク□-ズ長押し】モバイ 
ルライトが点なします。 


Yahoo! ケータイ 

Yahoo ! ケータイに接続 


テレビが起動します。 

4— モバイルウィジェット 
モバイルウィジェット操 
作画面を表示します。 


シヨー トカット 

登録されている機能のリ 
ストを表示します。 

カメラ/画像レビュー 
カメラが起動します。 

【長押し】最後に撮影した 
静止画または動画を表示 
します。 

/\ンドミラー 

【オープン/ビューア長 
押し】ハンドミラーが起 
動します。 


機能起動用は？ 


ボタン おちなボタンのはたらきを見ていきましょう。 

ボタンのはたらきを覚えましょ3! 



簡易留守録 

【長押し】簡易留守録が設 
定/解除できます。 

ペールビ 

【長巧し】ベールビユーが 
設定/解除できます。 


























































































まずは、やさしく指で触れて 



特巧操作(ダブルタップ) 


項目選択.決定/ソフトキー操作 


タツチパネル タツチパネルの基本的な使いかたを覚えましょ5。 

タツチパネルはこんなに便利— 


画像などは、2本の指で画面に 
タッチしたまま、を閉じると 
縮ル、開くと拡大できます。 



拡大/縮ル（ピンチ） 


指を移動ずれば f 



タッチパネル利用時のご注意 

•なのよラな操作を行ラと、動作 
しないことがあ0ます。 

■ 手袋をした指や/先での操作 
■ ペン、ボールペン、鈴筆など先 
の尖ったものでの操作 
■ 異物をディスフレイに載せた 
ままでの操作 

•巧の点にごを意くださし、。 
■濡れた指で操作しなし、 

■強く押し過ぎない 
■タッチパネル(ディスフレイ）に、 
市販のシールなどを貼らない 


閉じて開いて 



あ動/描画（ドラッグ） M 隠れた画面の表示(フリッ 


の 


指を触れたまま移動すると、触れ 
ているアイコンなどが移動でき 
ます。指を離すと移動完了です。 



画面の隠れた部分を見たいとき 
は、指を触れたまま見たい部分が 
ある方向とは逆に、はじきます。 


♦AAAAAAAAA^ 
•BBBBBBB 夕 B 

參 CCCCCC で CCC 


*dddd1ib£ddd つ 
tFFFFFF^fa^ 

• FFFFFFF^^^ 

■圓 


IGGGGGGGGGG 


IHHHHHHHHHH 
































































電源を入れるときは、画面が点灯するまで m を}甲しま 
す。電源を切るときは、 m を長く}甲します。 

電源が入らないときは\充電してください。 （ D ： す80ページ） 
最初に電源を入れたときは\なの準備作業び必要です。 



たかこ！ 




ちを、起動時に 
設を画面を 
ち示しますか？ 


] 


® でメニュー選択 
( r 標準メニュー」び 
オススメ） 


姓とちを続けて入力 
(姓を入力した 
あとは®) 


©でな回の 
表示方法を選択 ♦ 
® (待受画面が表示） 


はじめて®、®)、®)、©などのボタンを}甲したときは、 
ネットワーク自動調整の確認画面が表示されます。 

• ネットワーク自動調整を行うと曰付/時刻が設定されメー 
) レや Yahoo !ケータイなどネットワークを利用するサービス 
や、テレビなどが利用できるようにな0ます。 


お待ち < ださ 


わトワ-ウ自動調整が 
完了しました 


©で「はし、」選択 


ネットワーク 
自動調璧完了 


承口 

一 H 欄 


メインメニュ - 

裏示 


ソニューの 
♦シンプルこ 


ネットフーク 
自動調璧 


電源 On/Off 


電源〇 n/off 電源を入れて使5準備をしましよ5。 

電源を入れてみましよ 10— 



マーク 表示部 


3 G サービス圏内 


電話/メールなどの電波げ態 
(棒の数がミいほど良好） 


^パケット通信利用中 

kM •表示中、常にパケット通信び行われているわけ 
ではありません。 


を一^)未読メールあり 


電池レベル(パネル点!な中などは一時的に％表示） 

•あくまでも目安としてご利用くださし、。 


ソフト キー 


画面下部に表示される文字は、左 
から順に貸)、®、©を}甲したとき 
に操作できる内容を示していま 
す。 


-シヨン/サービス; 

りでし击 9 。 

非をきモバイルウィミ 
巧3省略しています C 


—トカツ 


スが起動できます。 


待受画面から、直接機能やアプリケーミ 

• 表示してしぬし、ときは\ ©を巧すと表示します。 

•しソ降の待受画面では、必要な場合を除きモノ\'イルウィジエツト/デスク 
トツフショートカツトのアイコン表示は省略してし、ます。 



>ビユーアポジシヨンのソフトキー 
は\ 22ページを参照してくださし、。 


電話に出なかつた D メール着信 
があると、待受画面下部にそれ 
らをお知らせするインフォメー 
シヨンが表示されます。 

|[z] 亲斤着 ; H レ ： ia 1 

•⑤でお知らせ内容を還び®を巧 
すと\内容を確認できます。 


待受(まち5け) 
画面 











































































クつン 
メニュー 



r シンプルメニュー」で文字を大きく使いやすく！ 

待受画面で©を長く押したあと、「シンプルメニュー」を選び®を巧すと、基本 
的な機能だけが大きな文字で表示されるよラにな0ます。 


"当ら I 


甚本操巧を覚えましよ 10— 


ボタン操作 


基本操作 メニユ I 操作や機能の呼び出しかたを覚えましょ 


メニュ ー 

選択操作 


項目を選び決定していきまず。これをく0返し、目的の機 
能や操作の画面を表示しまず。 



メニュー項目をタップ 項目をタップ 選んだ項目の画面へ 



項目選択 項目選択 選んだ頃目の画面へ 



タブを切0誓えるときはク 

目的のタブを夕、ソブまたは横にドラ、ソグするか、©を 
押して順に切り曽えます。 

































































サブ 

メニュー 


画面左下に「メニュー」が表示されているときは、そこからサブメニューを 
呼び出していろいろな操作が巧えまず。 


頃目の操作を実行 



〇 



前の画面ゃ待受画面に戻るときは？ 

画3( 前の画面）または m (待受画面）を}甲します。（ビューァポジ 
シヨンでは、 rCLEAR / BACK 」 または 「 END 」 をタップします。） 




XX/XX/XX(H) 


XX/XX/XX(H ) 奪 


ボタン操作 


シヨー ト 
カット 
(マルチ 
ジョブ機能） 


登録されているリストから機能を呼び出しまず。下の例のよラ 
に、機能の操作中に別の機能を呼び出ずこともできます。 






呼び出す機能をタップ 

a i ョ 1,41,B °!iBi74a ! 

a -HiQ け l‘ia 111 ヨ "14 1,15 I 



機能の画面を- 
タップして機能 
_を切〇曽え_ 

lyKMMWBl - 

—I . 」 |_1_II_ ii _ I lLJ 

2 j.3 JiMS i|6 ||7 ji 曰」 


3 ； 

四陆い1い己いョ||14 い日 i 


,17 |ilB い9 1冲が が， 


がが j が, 1の， が 刊 1 


を11曰：スタンフ。 


也 au を 1j 曰:スタンフ。 _ 

I L — 

卜 I I 国 ■ 


機能選択 


取 - W 甲 


应幻で機能を 
切〇曽え 


♦ 




こんな呼び出し方法ちあ D ます 

待受画面によく使ラ機能のアイコンを貼り付けて呼び出す「デスクトップショートカット」 
や、 ©/© などのキーを長く押して機能を呼び出す「キーショートカット」があります。 


































































よく利用するサービスのアイコンを待受画面に登録します。 

>「圍圓」タブを選べば\機能のアイコンを登録することができます。 



◎ 




_ 一/-^ 

2^^.^ 15^ 

一 

\ 可 



ウィジェットー覧表示ウィジェットをドラッグ 、非 CLOSE 」 をタップ 



ウイジエツ ト操作可能状態 ウィジェットをタップ ウィジエツト起動 


※上記のウイジ王ツトはすべて架空のちのでず。 


イジエツト利用 


OODog 


ウィジェット登録 


モパイルウィジェットサ—ビスのアイ n ンを待受画面に登録しましよ5。 

待ま面面をアレンジしましよ I つ！ 


ウィジェット 

登録/利用 


シート切 D 督え 


シートごとにウィジェットを登録し、切0曾えて利用できます。 

戸、 




ウィジ I ット操作可能状態 画面を左ちにドラッグ 

* ©をくり返し巧しても切り誓えられます。 


こット解除 


ウィジェット操作可能状態 




ウィジェットを 
□ングタッチ 




シート切〇曽え 


， 〜 

一 

、 — 


IL 




呈 ^^ 

1 

— 4 r 


メニュー表示 


r 待受画面からはがす」をタップ 「はい」をタップ 


解除完了 



※上記のウィジエツトはすべて架空のちのです。 








































































































オープンポジションで、ディスプレイを外側にして2つ}斤りにする 

と、 r ビューアポジション」になります。 レ'、マ十。、。、、，了 

ヒューアホシションで 

は、音声電話(着デコ含 

む）は利用できません。 

(イ市ホン7イクや A 

ンズフリー機器を利 

用すれば巧能です。） 

•着デコ着信ではオー 

プンポジションにす 

る冒のメッセージは 

表示されませんの 

で\ご注意くださし、。 




オープン ディスプレイを ビューア 

ポジション 外側に ポジション 

• ビューアポジションのまま携帯しないでくださ 
し、。ディスフレイが破損する恐れびあります。 


ビューアポジシヨンでは、ケータ 
イの向きに応じて縦画面/横画 
面が自動的に切0曾ね0ます。 

♦一部自動的に切0誓わらないも 
のもあ0ます。 



ビューアポジションでは、次の 
ようにボタンに該当するソフト 
キーが表示されます。 

■縦 画面 


悟邮1 (図）（で) r 巧1 



悼さ阳 I 的, 3) 伯）商® |1な〕 

>「11」や r ®」 をロンブタツチする 
ムち下にグレーで表示されてい 
る機能びはたらきます。 


ビューア 
ポジション 


ソフト キー 


画面自動回乾 


—アポジションのしくみを覚えましょう。 

ンを®用しましょう！ 


—アポジション ビ 

I アポジジ 


はじめて待受画面でビューアポジションにすると、ビューアポジ 
シヨンにしたときの動作を設定することができます。 



「はい」/「しル\え」をタツフ 設定したメニュ ー/機能画面 

■設定で きる項目 






動巧設を 
カイラ起動 
デジタル TV 起围 
ソインゴニユー 
営録アプ IJ 起動 


カメラ起動 

カメラを起動 

デジタル TV 起動 

テレビを起動 

メインメニュー 

メインメニューを表示 

登録アプ IJ 起動 

登録した機能を起動 

登録ブックマーク接続 

登録したブックマークに接続 

Off 備受） 

待受画面を表 


園 圏 國图回 
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カメラで静止画を撮影してみましよ5。 

•ビューアポジシヨン設定を r カメラを 起動」にしているときの例です。 



ビューアポジションにする ♦ 被写体を画面に表示 

カメラ起動(静止画撮影画面） （撮影後自動的に保存） 

•撮影後 「0 K 」 をタッフすると静止画撮影画面に戻ります。 

•静止画撮影画面で 「#■%」 （ END ) をタッフするとカメラび終了します。 

■画面の 7—クについて 

画面に表示されるマークをタツフすれば、いろし、ろな操作が行えます。 



タツプするたびに設定が変更 
(例：シャッターモード） 




iM 

p 吗 [圍 I 阿 醜 1 科 吗 [团 


タップするたびに 
表示される マークが 変更 



タップすると設定画面が表示 
♦7 —クにタップすると設定 
完了 (例：撮影サイズ） 




占咖 ’I 

圏 

巧 






静止画撮影 


國 


圍圈 a 图 |0 




撮影した静止画をメールに添付して送つてみましよう。 

• 電話帳に登録してし\る相手に件名だけを入力して送信するときの例です。 

(文字の入力方をにつし\ては\ 34ページを参照してくださし、。） 

• お客様のご契約内容によ通信料び高額になる可能性びあ0ますの 
で\ごを意くださし、。 





メールサイズをタップ ♦ 
メール作成画面表示 



件を^ジプ ♦ 



r 送信」をタップ♦送信開始 


VJ 


写 メール 送信 




































































ビューアポジションでは、何も操作せすそのままにしておくと、誤つ 
てボタンやタツチノ\°ネルが動作しないよう、自動的に画面が消のし 
誤動作防止が設定されます。 

• ビューアポジションで〇を押しても設定されます。 

► • 解除するときは、オーフンポジシヨンにするか、なの操作を巧し\ます。 





7—ク表示部をタップすると、現在表示されている7—クと、その意味 
が表示されます。（しばらくすると消えます。） 

•マークをタッフすると、タッフしたマークの意昧び表示されます。 
(マークによっては\関連する操作へ移行するものもあ0ます。このよ 
うなマークのときは\ ロングタッチするム意昧び表示されます。） 



マーク表示部をタップ マーク拡大/意味表示 


〇 


マークをタップ/ 
□ングタッチ 


し、ます。 


Til > 因—- 重 

社 —- ，' 

未読31-)レがあります。アイ] 
ンを遇ぶとホ歸乂-ルを確認 
でさます。 


ステータス 
アイコンリスト 


誤動作防止 


便利な操作 


ほかにちこんな便利な操作があ D まず。 


こんな操作も巧0ておままレよ101 


インカメラを起動して、ディ 
スプレイをハンドミラーとし 
て利用できます。 



•撮影はできません。 

•ハンドミラーを終了するとき 
は、〇を押しまず。 


このケータイの電話番号を確 
認できます。 

露 一^ 靖^ 

• メールアドレスやお客様の名前 
などを登録することもできまず。 
•確認を終了するときは、〔互]を 
押しまず。 



/\ンド5ラー 



ツチパネル補正 


電話番号確認 
(オーナー情報) 



タッチノ \スルが操作しづらい(思うように動作しなかったり、別の部 
分が反応する）ときは、タッチパネ J レ補正を行ってみましょう。 

•タッチパネ J レ補正は\よくお使し、になる姿勢や角度で行つてくださし、。 



•このあと®を巧すとタツチノなル補正の画面び表示されます。じ(降は 


画面の指示に従って操作してくださし、。 
























































ス卞- 


マナーをずつて巧いましよ5 


ケータイをお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。 


;欠のような場所では 
特にごミ主意ください 


■劇場 や映画館、美術館など 

周囲の迷惑にならないよラ、電源を切って 
おきましょラ。 

■レスト ランやホテルのロビーなど 

静かな場所では、大きな声での通話は控え 
ましょラ。 

■ 電車や/ \'スなどの交通機関 

車内のアナウンスや掲示に従いましょラ。 

■街の 中 

通行の妨げにならない場所で使いましょう。 



7ナーモード 


着信があった D アラームが 
動作しても、ケータイから音 
が出ないようにできます。 



•カメラのシ中ツター音な 
どは鳴口まず。 

•マナーモードを解除すると 
きは、应 E を長く巧します。 


マナーを守るための機能 


簡易留守録 


電話に出られないとき、相手 
のメッセージをケータイに 
録音できます。 

I 祀諾阳 I 

•圏外時や、電源を切ってし、 
るときは利用できません。 
•簡易留守録を解除するとき 
は、画因を長く押します。 


電波 Off モード 


電源を入れたまま、電波の送 
受信だけを停止できます。 

•電話やメール、インター 
ネットなど電波をや0と 
りする磯能は利用できな 
くな0ます。 


自動返信 


クルマの運転中など、メール 
を返信できないときに、自動 
的に返信できます。 





リテイにごを意を 



ケータイのご利用にあたっては、情報の漏えいや悪質なサイトなどにご注意くださし、。 



■知らない 柏手からメールが届いたら… 

迷惑メールの可能性があ D ます。むやみに 
返信した D 、 U RL や電話番号をク リックす 
ることはさけましょラ。 

•ソフトバンクに迷惑メールとして申告 
し、じ(降同じ相手からのメールを受信し 
ないようにすることもできます。 
■危険な 悪質サイトもあ0まず 

インターネットのサイトには、悪質なちの 
や有害なちのちあ D ます。特に、個人情報の 
書き込みなどは慎重に行いましょラ。 
•インターネットの利用を制限した特 
定のサイトの閲覧を禁止することもでき 
ます。 

■ r ワン切り/なりずまし」にごを意く 
ださい 

電話番号が着信履歴に残っていてち、知ら 
ない巧手の場合、むやみにかけ直すことは 
危険です。無視しましょラ。 


インターネットのセキュ U ティ (SSL) 
について知っておきましよう 


このケータイには、あらかじめ認証機関から 
発行された電子的な証明書が登録されてお 
り、 SSL (インターネット上でデータを暗号化 
して送受信する通信方法)を利用できます。 
•セキュリティで保護されている情報画面を 
表示するときは、確認画面が表示されます。 
「はい」 を選び®を押すと、情報画面が表示 
されます。 

•セキュリティで保護されている情報画面を 
表示する場合、お客様は自己の判断と責任 
において SSL を利用することに同意された 
ものとします。 

お客様自身による SSL の利巧に際し、ソフト 
バンクおよび認証会社である曰本ベリサイ 
ン株式会社、サイノくートラスト株式会社、エ 
ントラストジャパン株式会社、グ□ーバル 
サイン株式会社、 RSA セキュリ了ィ株式会 
社、セコムトラストシステムズ株式会社は、 
お客様に対し SSL の安全性などに関して何 
ら保証を行ラものではあ0ません。 

万一、何らかの損害がお客様に発生した場 
合でも一切責任を負うものではあ0ません 
ので、あらかじめご了承くださし、。 


巧 
















暗証蓄号 暗証番号をおちれなく 


ケータイの使用にあたっては、次の暗証番号が必要にな0ます。 


操作用 
暗証番号 

各機能を利巧するときに使し、ま 
す。（お買い上げ時は「9999」） 

交換機用 
暗証香号 

ご契約時の4ケタの番号です。 
契約内容の変更やオフション 
サービスを一般電話から操作す 
るときに使います。 

発着信規制 
用暗証香号 

ご契約時の4ケタの番号です。 
発着信規制サービスの設定を行 
ラときに使います。 


操作用暗証畜号を変更ずる 
〇策*@「 設定」*® 

©® r セキュリティ設定」*策 

©®rie 証 S 号変更」*® 

〇 現在の操作用暗証番号入力 

© 新しい操作用暗証番号入力 

♦策 

© 再度新しい操作用暗証番号 
入力"►策 



暗証番号はお忘れにならないよう、 
他人に知られないようごを意ください。 


他人に知られ悪用されたときは、その損害に 
ついて当社では責任を負いかねますので、あ 
らかじめご了承ください。 _ 

•各機能で暗証番号の入力を間違えると間違 
いを知らせるメッセージが表示されます。 
操作をや0直してくださし、。 

•発着信規制用暗証香号の入力を3回間違え 
たときは、発着信規制サービスの設定変更 
ができなくな0ます。このときは、発着信規 
制巧暗証香号と交換機用暗証香号の変更が 
必要とな0ますので、ごを意くださし、。 


⑩ 



—クの意味を巧0たいとま マニ争 


i 

旣送電話/留守香電話サー 
ビス設定中(呼出なし） 

SSL 巧応の画面表示中 X 

a 

自動応答/リモート 
モニタモード設定中 

9 パケツト通信待機中 

/j 

着信音量サイレント 
設定中 

Q PC サイトブラウザ 

B 使用中 

A 

着信音量 

ステップ!-ーン設定中 

巧， RSS フィード巧応 
凶 サイト表示中 


> バイブレータ設定中 
cn 簡易留守録設定中 


※モノ くイルウイジエツト利用中は 
表示されません。 


^用件録音あ D 

d 

laiE 

巧 


(簡易留守録設定中） 
用件録音あ D 
(簡易留守録未設定時） 

留守番電話サービス 
伝言あ D 


^ 録画中(本体） 


/^■ S ! アプリ/ウィジェット 
い： 通知ぁり 

0取り付け済 
を アクセス中 
巧読み込み中 
が フオーマット中 
S 使用不可能/接軸不良 


録画中（メモリカード） 


^ 主 

b 録画/視聴予約表示 か^ 


アラーム設定中 


•々 


音楽再生中 


カレンダー/予定リス 
卜設定中(アラーム On ) 
カレンダー/予定リス 
卜設定中(アラーム Off ) 


未読配信レポートあ0 Q 

メール受信中 


B 楽 g ホ¢1 
( Bluetooth ® 利用時） 


DRM コンテンツ.キー 
々 受信あり 


メール送信中 


m メール空き容量不足 に。 たづ S ! アプリ起動中 

た^ 送信失敗メールあ D 


(な)) g S ! 情報チャンネル 
AS 未読情報あ D 

-争- お天気アイコン 

^ S ! 速報ニユース 

未自冗扛り 

1(-9 S ! ともだちげ況 
IL = と 通知未読あ D 

-時停止ホ じ yi S !ともだちげ況接続中 


巧 巧 SI の I 」 


〇 


































































マークの意味を知 0 たいとき 


* ベ 赤外線通信待機中 
ク ホ外線通信接続中 
y ホ外線送受信中 
0 Bluetooth ® 通信待機中 
が Bluetooth ® 通信中 
i i Bluetooth ® 通話中 
S にデ-夕通信中 
^ USB ケーブル接続中 


中 USB 通信中 



f マナーモード 設定中 


み 運転中モード設定中 




里 

M 

:: S 

■也 


才 IJ ジナルモード 
設定中 


電波 Off モード設定中 


誤動作防止設定中 


P キー操作ロック設定中 


m 


設定中（「表示する」） 


^ にカードロック中 


3 ベールビユー設定中 


お目覚め TV 設定中 
1||^ 時報設定中 

( i ) 方位計方ち 

& マルチジョブ機能 
日 利用中 


| L ソフトウェア更新中 


ソフトウェア更新結果 

IB ぁ D 

引電話帳バックアップ 
V 通信中 _ 

^位置情報測位中 

A 非利用回線® 

~ メ~ル受信あ D 

国際ローミング中 
^651\/1サ-ビス圍内 


Till 電波が態 


I 而 電池レベル 
不在着信あ D 
ぶ 簡易留守録用件あ D 
M 巧着信お知らせあり 
なさ I 留守番電話サービス伝言あ0 
[•一']未読メールあ D 
[=1 未読配信レポートあ D 
ft コンテンツ-キー受信あ D 
架 3 S ! 情報チャンネル未読情報あり 
^ お天気アイコン更新あ0 
FlJ 送信失敗メールあ0 
y - S ! 情報チャンネルエラー 
%着デコ発信失敗 
"0 IP サービス接続失敗 
ピ^お天気アイコン更新失敗 
A アラーム動作あ D 
[3 カレンダーアラーム動作あ0 
0予定 IJ ストアラーム動作あ0 
を J S ! アフリ/ウィジ I ット通知あり 
0 S ! ともだち状況通知未読あり 
155 テレビ視聴予約動作あり 
テレビ録画予約動作あり 
#位置情報測位要求あ D 
固歩数計目標達成 




































































文字入力の基本としくみ 34 

文字の入力例^ - 36 


( 义を入力 

SiillE 電話帳登録/利用 38 

し データ管理 _ データフォルダ/メモリカード _ 40 

(セキ: III テイ煤能 る種ロック/認証 42 

( J \ — コード バーコードリーダー/名刺読み取り 44 

巧^夕 _ ホ外線送信/ホ外線受信 _ 46 

その他の«能 D _ 48 
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o 


义字入力画面にずる文字入力画面の表示方法を引メールを例に説明します。- 



新規作成」伞® ©⑤ 本文入力欄伞® 



S ! メール作成画面 文字(本文)入力画面 


I 文字入力の基本 1_ 入力したい文字のボタンをくり返し押します。 - 

〇 回 ©回 （2 回） 


[部おお，©宙ホ paM 船塞巧 

「か」が入力 


[511 帖区 aa 正甲口 Mwacy 勺 

「き」^「く」と変化 


入力した文字が確定 


I 文字種類の変更[文字の種類を変えるときは入カモードを切0曾えます。- - 


kj ⑥「アイウ」伞® © 回 ( 3回)伞® 


入カモード変更画面 


全ちカタカナ入カモード 


「ク」が確定 


でき種変更 


文字入力の基本を覚えましよ5。 
まずは、文字入力画面にずることか6。 


l^-R •••文字入力の基本としくみ 


■ 文字入力画面のし < み 


文字入カモード - 

I 

1 陪 isi 

入力できる文字種を表示します。 

ソ 

同 

-ル： 

0/30 K 

文字入力欄 - 



入力した文きが表示されます。文き1 1 ■ I — _ J 

はダイヤルボタンで入力します。 


- 入力文字数 

r/j の右び入力できる文字数溶量)、 
左び入力した文字数溶量)です。 

- メニュー表示 

利巧できる機能が表示されます。 


-- ■各 ボタンに割0当てられている文字 



漢字(ひらがな）[全ち] 

カタカナ[全角/半角] 

英数字[全ち/半ち] 

rrri 

あし、ラえおぁいぅぇぉ 

アイウエオァィゥェォ 

@./一1□(スペース） 

回 

かきくけこ 

カキクケコ 

A 巨 C a b C 2 

回 

さしすせそ 

サシスセソ 

DE Fd e f 3 

回 

たちつてとっ 

タチツテトツ 

GH 1 ghi 4 

回 

なにめねの 

ナニヌネノ 

」 KL j k 1 已 

(B jy 

はひふへほ 

ハヒフへホ 

MNOmn o 6 

[7 P?„J 

まみむめち 

7ミムメモ 

PQRS pq 「 s 7 

[§ 品」 

やゆよゃゅょ 

ヤユ3ャユョ 

TUVtuv 8 

[3 wy 

ら〇るれろ 

ラリルレ □ 

WXYZwxyzQ 

画 

わをん一 

ワヲンー 

0 


‘ D 絵文字/記号入力 

'' 。 -( 半角のみ）絵文字/記号入力 

絵文字/記号入力 

f ¥ Tg 1 

、。 41 (改行）？！ □(スぺース） 

，. 足が5)? ! □(スぺース） 


-- ■文字 入カモードの種類 


漢字 

漢字(ひらがな） 

Abe 

全角英数字 

絵文字 

絵文き(1」スト） 

記号 

記号（リスト） 

アイウ 

全ちカタカナ 

Abe 

半ち英数字 

マイ絵巧 

マイ絵文字(リスト） 

区点 

区点コード 

アイウ 

半ちカタカナ 

123 

半ち数字 

• 入力画面によっては、利用できないモードがあ0まず。 










































































©劍 ■愛」 伞® 


「愛」が確定 


た；® 伞画 

愛ちやん ① ffil 


[ i : 巧げ 

「搜」が確定 


⑩© 


をちやん① S 【‘0 ‘)ち 


[ミ 1] のおぉ>圧甲。">ぉ■田！ 

r し、」一 r し、」に変換 


©③ 


79巧 

74ァィドル1 

78愛 

73到育1 

|77巧手 

nmm 1 

71アイデア1 

|7目会い 

p 5 アイテム 

70合ぃ 1 

卜 範囲確定予測の 


漢字の候補表示 


0 医!) 伞感) r 幽」 



琢 

,， 

を 

苗 



〇 

本 

ザ 

泣 

を 1 

卜 

を 

@ 

iM 

A 

. 々 1 

U 

★ 

n 

M 

け 

励 1 

1±_ 

i 

み 

の固! 


© 回 （4 回） 
♦に互 （2 回) 



[ミ T ] おおが正 f 戸 a " ht 4— g ^ 

「てい」が入力 


ひらがな^漢字変換 


J 1 g 1 ♦间 ♦ 

，回 (2 回） 


雨 


「あい」が入力 


絵文字入力 


@ 画 (2 回) 


|©|@ 

© 

@ 

© 

煩 

© 

留 

© 

@ 

© 

留 

@ 

齒 

© 

m 

留 


V 

巧 

? 

♦ 

よい 


獲 


S 

を 

硕 

♦ 


絵文字 IJ スト表示 


カナ英数字変換 


の 


巨固伞应 D (2 回） 
♦に 可 （4 回） 

. I 愛ちゃんの ar 日‘)面 


[ミ 1] 胆*3宙宇。 M 船•曲 

「ば一」が入力 


メ—ル本文に T 愛ちやんの墨 K ハ—テイ」と 
入力してみましよう。 


X ® hl <- R •••文字の入力例 


[ ひらがな直接入力 

〇 匹] (2 回） A 匹!] (3 回） 

♦回 （4 回） に/ ♦回 （5 回)伞® 



間1化 g 5 liS ^ i：a の in ■の jj 

「ちゃ」が入力 「ちゃんの」が確定 

©ヘイ 

r 顔文字入力 I _ 

© も⑩ ⑤「(へ0へ)」伞® 



伍)® 必劍 パ-ティ」伞® 



カナ英数字リスト表示 r ノ \°ーティ」が確定 


■文字を 消去したい 

【文字入力画面】®消去する文字 

♦•を苗阳 I 

•应国を長く押すと、文字をまとめ 
て消'去することびできます。 

■ 単語をユーザー S 串書に登録したい 
©「設定」*®*®「ュ- 
ザー巧書」 ♦(§) ♦©「新規登録」 
♦® ♦単語入力 ♦® ♦読み入力 

■便利な 変換方法 

•お似す測変換 

ひらがなを入力ずるたびに、入力した 
文字で始まる候補が表示されます。 

•連携す測変換 

文字を確定すると、確定した文字に 
続くと思われる文字の候補び自動 
的に表示されます。 

■タツ チパネルでの文字入力 

画面に表示されるソフトキーボード 
をタップして入力しまず。 



•ソフトキーボードは、ビューアポジ 
シヨンで r キーボードオン」をタツ 
フするか、文字入力画面でビューア 
ポジシヨンにすると表示されます。 


〇 






























































I 電話帳登録 Ijg 前/電話番号/ E - mail ァドレスを登録する例です。 

〇 ③伞®♦⑤ r 新規 に^ ⑥ r 名前/姓：」 ♦ 。⑤ r 名前/名：」 ♦ 
登録」 ♦(?) に^旁>姓入力>® た^® ♦名入力伞® 




電話帳登録画面 



■ 


© 電話香号入力伞® ⑤ r メールアドレス:」 公 アドレス入力伞® 

伞® 7—ク伞® b 伞® W 伞⑤7—ク伞® 







I 電話帳利用 l _ 「あかさたな別」で電話帳を検索し、電話をかける例です。 

0© 0@ ♦ょみがなの巧 @键 用ずる電話帳 







電話帳検索画面 


電話帳詳細画面 


ミ/名： 


テ师 

電話番号: 


名前/名: 


電話帳に登録してみましよ5。電話香号と 
メ—ルアドレスは、 5 件ずつ登録できまず。 


if HHM •••電話帳登録/巧用 


© 


⑤博話香号：」 ♦ 




©© 



1件登録完了 


O d 席 j 用ずる電話香 
号♦回 



発信 


■グループを 設定したい 


廣話帳登録画面】® r グル-プ：グル-プ 
■シ ーク レツ トデータに 設定したい 
【電話帳登録画面】® r シークレツト 設定： 」^®^® ron 」^ 


■電話帳を 修正したい 

【電話帳検索画面】®修正する電話帳 ♦©♦© 「編集」 

⑤修正する項目 ♦® ♦修正♦务^© 

■電話帳を 削除したい 

【電話帳検索画面】®削除する電話帳♦©♦©「削除」 

( Dr はい」*® 

■ 電話帳検索方法を変更したい 

【電話帳検索画面】©♦©「電話帳設定」♦(§)♦©「検索方法 
切曾」♦承♦⑤検索方法♦嗓 

■ S !電話帳/ \’ツクアツプについて 

ケータイの電話帳をネツトワーク内のサーノ\—にノ\'ツクアツ 
プした D 、同期をとる(同じげ態にする）ことができます。 

• ご利用にあたっては、別途お申し}^みび必要です。馆料） 
•お申し込み後にネツトワーク自動調整を行ラと、じ(降の電話帳追 
加/編集時に自動的に同期されるようになります。 

•データの送受信には、ノ かツ ト通信斜びかか0ます。 

•自動同期の解除方法は、;欠のとお0です。 

® ♦©「電話機能」*®*⑤ rs ! 電話帳バックアップ」 
♦ 「自動同期設定」♦咬♦操作用暗証番号入力 

*®*®「0 n /0 ff 設定」*®*® roff 」*® 




































データ 確認 


©⑥ フォルダ伞® ©⑤ ファイル伞® 




データフォルダ画面 


メモ uii 認 


ファイル U スト画面 
(ピクチャー） 

I ケータイやメモリカードのメモリ使用が況を確認できます。 


■データ 
フォルダ」伞® 


な⑥ L メモリ確認」 


が r 本体」クメモリ 


力ード」伞® 




⑩ 


I メモリカード取り付け l _ microSD ™( microSDHC ™ 含む)メモリカ-ドに対応してしげす。 

〇 メモリカードスロッ A メモリカードを A メモリカードスロッ 

トカバ-を開く 口取り 付ける W トカバ-を閉じる 



デ—タフオルダでデ—夕を確認してみましよ I つ0 
メモ U 力—ドち巧用できまず。 

旨 B ! •••データフオルダ/メモリカード 


■データ フォルダの種類 


ピクチャー 

このケータイで撮影した0、メールやインターネットで入手した静止画 

デジタルカメラ 

このケータイで撮影し、デジタルカメラフォ>1レタ'に保をした静止画 
(メモリカードを取0付けているときだけ利巧巧能） 

着ラた•メ□ディ 

このケータイで録音した音声、着信音巧のメ □ディなど 

S! ァフ IJ 

内蔵または夕'ウン□ー ドした S !アフリ 

ウィジェット 

内蔵または夕'ウン□ードしたウィジエットコンテンツ 

ミュージック 

夕'ウン□ー ドした着うたフル® 

ムービー 

このケータイで撮影した0、メー>1レやインターネットで入手した動画 

生活アプ IJ 

おサイフケータイ®用の生活アフ U 

ブック 

電子コミック、電子写真集など 

きせかえアレンジ 

夕'ウン□ー ドしたきせかえアレンジ 

状況テンプレート 

S ! ともだち状況の状態/状況テンフレート 

着デコ 

このケータイで作成した0、メールで入手した着デコファイル 

Flash® 

夕'ウン□-ドした Flash ® アニメーション 

その他ファイル 

舌辛書ファイルなど、その他のファイル 


■ 画像を連続して表示したい 

【ファイルリスト画面（例：ピクチャー)】® 
ファイル♦©♦(!)「スライドショー」 

■ファイルを 削除したい 

【ファイルリスト画面】®削除するファイ 
ル* @*©r 削除」*®*®「はし、」*® 

■新しし ロォルダを作成したい 

【データフォルダ画面】®フオルダ ♦©♦ 
®r データ管理」フォルダ作成」 
♦® ♦フォルダ名入力♦采 


■新 ししロォルダにファイルを移動したい 

【ファイルリスト画面(例：ムービー)】©移 
動するファイル*©*®「移動」*®*® 
r 本体」/「メモリカード」*®* ©移動巧 
のフォルダ*®* ©にこに移動」*® 

■メモリカードを 初期化したい 

「設定」 ♦(§) ♦©「外部接続」 ♦ 
(D 「メモ U 力ードメニユー」^®^® 
「フォーマツト」はい」 

操作用暗証番号入力*®*®「はし、」*® 

•データはすべて削除されます。 


0 
































•セキユ u ティ設定の操作 
には操作用暗証番号や 
PIN コードが必要です。 

■設定」 



I ® 「セキュリティ 
'設定」*® 



セキ: lU ティ設定画面 




[ キー操作□ック |_ ケータイを無断で使用でき 


I ⑤ r キー操作 
□ック」伞® 



0 ⑤ r 即時」伞® 



[ 機育 g 丹 J □ック ]_ 各機能を無断で使用でさな 

I ⑥ r 機能別ロック」 /7 k ⑤機能(博話帳」か) 

(因表示)*® 



[シ ーク レツ トデータ 表示 [電話帳などのシークレット 

⑤表示ずる」 


©IT クぃ卜 


•ド」伞® 




セキュリティ設定の 
基本操作 


セキュリティを強化して、ケ—タイの利用を 
禁止した D 、 ケ—タイ巧の情報を守 D ましよ5。 


¢1牛ユアイ HMK •••各種□ック/認証 


ないよラにします。 

© 操作用暗証香号 
入力伞® 



E 卜操個，ゥ I 
(即晚 n 

をち巧)にしました1 

〇覃源 on 時 
OOff 


いよラにします。 


© 


操作用暗証香号 
入力伞® 



データを表示します。 



■ キー操作ロックを一時的に解除したい 
キー操作ロック中に操作用暗証番号入力♦策 
■ 機能別ロックを一時的に解除したい 
機能利用時に操作用暗証番号入力*® 

■電話帳の 利用を禁止したい 

【セキュリティ設定画面】® r 機能別ロック」 ♦ ® ® 「電話 

帳」♦旁♦⑤「データ参照しなし、」/「データ参照する」 

(囚表示)♦©♦操作用暗証番号入力 ♦® 

* r データ参照しない」にすると、電話帳に登録されている相手の名 
前び、メー >1レや発着信履歴などで表示されなくな0ます。 

■履歴の 利用を禁止したい 

【セキュリティ設定画面】® r 履歴使用禁止」 ♦ ® ♦ ©履歴の 
種類 ♦® (囚表示)♦©♦操作用暗証番号入力♦采 

•履歴の利用時に操作用暗証香号を入力すると、一時的に解除でき 
ます。 

■ 電源 On 時に PIN コードを入力しないとケータイを使用 
できないようにしたい 

【セキュリティ設定画励® 「 PIN 認配 *®*⑤ 「PIN On / 
Off 設定」*®*® rOn 」*®* PIN コード入力*® 


■その他の セキュリティ機能 


顔認証 
機能 

ケータイ利用時に顔写真と利用者の顔との照合- 
認証を巧います。 

ケータイ 
機能制御 

管理者の遠隔操作で、ケータイ内の機能の利巧を 
規制します。 

ま/む遠隔 
□ック 

ケータイ紛失時など、パソコンや他の電話機からの 
遠隔操作で、ケータイを操作できなし\よラにします。 


© 





































^(^♦©「カメラ」 0 ⑥ r 名剌読み取り」 







r T 








カメラメニュー画面 


に!® [認識] 憧録] 

. 四木村 


口® [保存] 


图哲也 
国キムう 

因 03-1234-XXXX 
圆 03-1234-XXXX 
□aabbcc@xxxx. xxx. xx 
已 123-4567 
因まま都 

読み取 D 結果画面 


I 

iwM 



がが r ヵメラ J 


© ⑤ r パ’ーコードリー A バーコードを画面 
ダ—」伞® 巧 【 


f 中央に表示伞® 



1 

巧菌 固 3 晒^ 

1 









八''-]-ド（通常トト'') 


口 QR ]- ドには機能を使う 





ための最化限の情報を記 

載しています。詳し < はグ 

；!ン□-卜''版の取巧説巧書 (r 

UTiFm た一を- IT 古い 


カメラメニュー画面 


読み取 D 結果画面 


r 名刺読み取り 1 名刺を読み取って電話帳に登録しましよラ。 


パ'—コードリーダ ー 1 48ぺージの QR コードを読み取って登録しましよう。 


電話を号2 : 

恩 03-1234-XXXX 

電話番号： 



^^□□□□巧绅げ库 

AA 琪 AAli 


4す豐 

ゴ 23 ム 567 油细巧堅 II 肉 XX 百 XXI 

づ广 0 ザ良 4-oooMte® a 出 X だ X 

1 交 03-12 ぞ xxxx 


パ— n — ドを読み取つて活用しましょ5。 
名刺や文字を読み取ることちできまず。 

バ —3 I ド•ミバ ー n — ドリーダ—/ち剌読み取〇 


フォーカスモード切曽 

回 

モパイルライト切曽 

1も基1 

フォーカスロック 

回 

明るさ調整 

@ 

フォトカメラへ切替 

|7 町 y 

ヘルプ 

画 


■ 登録したパ’ーコードの情報(読み取りデータ)を確認したい 
®*© r ッ-ル」*®*© r 文書/録音」*⑤ I ■バ-コ-ド/ 
名刺読取」 ♦®^® r 読み取 D データ確認」読み取 
D データ ♦® 

■ パ’ーコードの読み取り結果を利用してインターネットに接続したい 
【読み取り結果画面⑤ URL *® 

•先頭に rhttp ://」 などび付いている URL で利用できます。 

■ バーコードの読み取0結果を利用してメールを送信したい 
【読み取り結果画面】® E-mail アドレス*®* メール作成*® 
■バーコードの 読み取0結まを利用して電話をかけたい 
【読み取 D 結果画面】⑤電話香号 
■名刺の 読み取0結果をメモ帳に登録したい 
【読み取 D 結果画面】©♦⑤ r メモ帳に登録」 ♦® 


〇 


©♦® r 読み取0 
データ 登録」伞® 


体体] 

読み取0テ''-9 
に登録しました 


■ 文字を読み取0 メモ帳に登録したい 

【カメラメニユー画面】® r 文字読み取り」*®*®(全面モー 
ド/巧モー ド選択)♦文字列を画面中央に表示 ♦® ♦⑤読み 
取る行*®*®*©*⑤「メモ帳に登録」*® 

■漢字を 読み取 DS ¥ 書で調べたい(ラクラク瞬漢ルーペ） 

【カメラメニユー画前® r ラクラク瞬漢ルーぺ」 ♦(§) ♦漢字 
をルーペ内に表示 ♦® ♦® ♦OS 辛書 ♦® ♦© I ■検索」 ♦® 
♦©目的の単語など♦旁 

■読み取 0画面でできること 

















































ホか線送信 


電話帳の1件送信を例に説明します。 




0 © ♦©送信ずる A ⑤ r データ1件 A ⑤「ホ外線通信」 

電話帳*® 口 送信」伞® の 伞® 


I 編集 I n^-j レミおイ寸 I 

1新規登録 iBluetooth I 

I データ 1 件送信 》 I ホタト線通信 


待受画面にはる 
電話帳設を 


ホタト線通信 
1 C データ通信 


国着信できませんが ■ 
II よろしいですか？ I 

I I はぃ I I 
I いいえ I Ji 


受信側、送信側の機器を近づけ、ヌヌ方の赤外線ポー 
卜がまっすぐに向き合ラよラにします。 

• ソフトウエア更新中は接続要求を 
受け付けられません。 




送信開始 


1 ホ外線受信 1 

〇@ 

>( 長く） 

J 


ホタト赫通信を a 

巧 

受信待機げ態 


電話帳の1件受信を例に説明します。 


1|着信でさませんが 'I 
■ A ろしし、ですか？ ■ 

I I ■ はぃ画 I 

I L ぃぃス J I 

送信側から接続要求 


©⑤!" はい」伞® 


植田ミキオの 
受信を開始します。 
電話帳 

に登録しますか？ 
[ いい^ ] 


ホか線通信利用時のご注意 


ホか線通信を巧用して、いろいろなデ—夕を 
送受信してみましよう。 


ホか應巧层•••赤外線謹/ホ外線受信 


〇⑤ n まい」伞® 



送信終了 


〇⑤ n まい」伞® 



受信開始 


■データを 一括で送信したい 

©「設定」*®*©「外部接続」*®「赤外線通信」*® 
*® r - 括データホ外線送信」*®*®「はし、」*®*操作用 
暗証香号入力♦⑤送信項目♦©(□/囚）♦送信項目指 
定完了*®*認証コード入力*® [送信開始]*® 

• 「電話帳」 を選ぶと、画像データ転送の確認画面び表示されます。 

■ 一括で送信されたデータを受信したい 

©(長く）*◎「はし、」*®*操作用暗証番号入力*®*認証 
コード入力 ♦®^® r 追加登録」/「全件削除して登録」 ♦® 
• r 全件削除して登録」 を選んだときは、このあと 「はい」 を選び® 
を押します。 

■ JPEG 画像を高速で送信したい 

®^© r データフォルダ」 ♦®^® r ピクチャー」 

送信画像*® (長く）*©「はし、」/「いいえ」*® [送信開始] 

•画像サイズによっては、自動的に縮ル送信されます。（設定によつ 
ては、縮ルしないようにすることもできます。） 


■その他の 通信機能 


にデータ通信 

内蔵のにカードを利巧して、にデータ通信対 
応機器との間で、無線でデータの送受信びで 
きます。 

Bluetooth ® 

Bluetooth ® 対応の腕時計やノ \ンズフ IJ 一機器 
などと無線接続した 0 、 B 1 uetooth ® 機器との 
間で、データの送受信びできます。 


〇 



















































ぺールビュー 

周0に人びいるときなど、 
簡単なボタン操作で、画面 
を司見かれにくくすること 
びできます。 

電波 Off モード 

電源を入れたまま、電話の 
発着信やメールの送受信、 
インターネット接続など電 
波の送受信を停止します。 

ガイド機能 

ボタン操作びわからなく 
なったときなどに、画面で 
操作方をを簡単に確認で 
きます。 

メモリカード保を•読込み 

ケータイのデータをメモ I 」 
力ードにバックアッフした 
り 、保をしたデータを読み 
込むことができます。 






⑩ 


ソフトバンクの便利なサービス 

ちのノ \ーコードを前み 
取ると、;欠のサービス内 
容びわかるサイトにア 
クセスできます。 

(通信料びかか0ます。） 

■世界 対応ケータイ " S ! 情報チャンネル 
■ S !速報ニュース - S !ともだち状況 
■タフ ルナンバー ■着 デコ 
■ちか チャット " S ! —斉トーク 
■位置 ナビなど 


QR コードの見かた 


最初にちの QR コードを読 


み取って、 QR コードの見 


かたを確認してください。 

圓 


スポットライト 

簡単なボタン操作で、モバ 
イルライトを点なさせ、懐 
中電なのように使用する 
ことびできます。 

着信音/ムービー 

着信の種類(電話やメール 
など）ごとにお好みの着信 
音/ムービーを設定する 
ことびできます。 

きせかえアレンジ 

メニュー画面や壁紙など、 
ケータイの表示や音を統 
ーイメージで一括して変 
要することびできます。 

ちよこつとメモ 

ちよつとしたメモをと0 
たいときなど、手軽に呼び 
出せ、いろいろな用途に利 
用できる便利なメモです。 

アスキーアート 

あらかじめ登録されてし、 
る文字絵をメール作成中 
に呼び出して入力するこ 
とびできます。 









その他、こんな便利な機能ちあ D まず。 

バ In — ドを読み取ると操作が確認できまず。 


その化の巧能 D 


















































電話 


音声電話 / TV コール発信 
音声電話 / TV コール着信 
オプションサービス 


50 

52 

な 





巧手の電話を号を 
ダイヤル 



区][発信] 


巧手が出たら 
通話開始 




® ♦⑤ 「 TV コール」 旧手が出たら 

♦® 通話開始 


A 



■ 発着信履歴で発信したい[発着信履歴] 
履歴の種類♦©利用する履歴 ♦ 

回 

■着 デコで電話をかけたい[着デコ発信] 

電話番号をダイ中ル ♦©♦© 「着デコ発 
信」♦策♦©「着デコファイル」 

® r 着デコフォルダ」 ♦® ♦©利用する 
着デコファイル♦餐)♦©[発信] 

•はじめて着デコで電話をかけると、確認画 
面び表示されます。画面の指示に従って操 
作してくださし、。 


TVIH 焼信中… 


ill - 発信キャンセル 


通話時間0 


発信中… 


電話香号を直接ダイ市ルして、 

音声電話や T V n — ルをかけてみましよう。 


il ^ lH •••音声電話/ TV ^—ル発信 


m [通話終了] 


⑤ r いいえ」伞® 



■ 電話香号の非通知/通知を設定したい 
[発信者番号非通知/発信者番号通知] 

電話番号をダイ中ル ♦©♦© 「発信者番 
号非通知」/「発信者番号通知」 ♦® 

■ 受話音量を調節したい[受話音量] 
通話中に⑤ 

■ 巧手の声を録音したい[音声メモ録音] 

音声電話通話中に© ♦© r 音声メモ録音」 
♦® [録音開始]隨录音終了] 

• TV コールでは、利用できません。 


■ 曰本で国際電話をかけたい[国際発信] 

市外局番からダイ中ル ♦©♦(!) 「国際発 
信」 ♦(§) ♦⑤ 相手の国 ♦回 

■おかでの ご利用について 
(巧巧巧応ケータイ） 


• このケータイは巧巧対応ケータイです。お使 
いのケータイの電話香号をそのまま海外で 
も利用できます。詳しくは、巻末のお問い合 
わせ先までご連絡くださし、。 

•海外にお出かけになるときは、 「世界対応ケー 
タイサービスガイド」 を携帯してくださし、。 


〇 





































音声電話が 

かかってくると… に〕[通話開始] 


m [通話終了] 


^SEUBEI 

mmm 


© 


音声電話着信画面 


fr 




簡易留守録 
で受ける 
拥件再生） 


こ•ん•な•と•き•は 


巧生ずるときは… 
⑤ r 簡易留守録」伞® 



© ♦⑤ r 簡易 
留守録」伞® 


M 不な着信：1件 
H 菌易留守歸：1件 


用件録音後の画面 

■着信 音を止めたい[クイックサイレント] 
着信中に应 1] 

■ 着信を拒否したい [着信拒否] 

着信中に© ♦© 「着信拒否」 ♦(§) 

(TV コールは、©を巧すだけで動作） 

■ 着信中に保留にしたい[応答保留] 

着信中に m 

(このあと電話に出るときは cs ) 


クリア 


簡易留守録再を 
留巧録件数 2 件 
総録音時間 21 砂 

n PI Q90XXXXXXXX (14_i 

XX/XX/XX 14:00 

己麵 090XXXXXXXX 【 7 砂 ) 

XX/XX/XX 13:00 


通話終了 


通話時間0 


音青着信中 


音声電話や TVn — ルを受けてみましよ5。 
簡易留守録で応答ずることちできまず。 


il ^ lH •••音声電話/ TV ^—ル着信 


TV コールが 

かかってくると… に〕[通話開始] に〕[通話終了] 



⑤再生ずる用件 
♦® [用件再生] 



A 

映像を 

送らずに 

受ける 



策^⑤「はし、」*® 


あらかじめ登録されてい 


る画像が送信されます。 


■イ中 ホンマイクで電話を受けたい 

[イ市ホン着信] 

着信中にイ中ホンマイクのスイッチ(長く） 

•通話を終了するときは、再度イ中ホンマイク 
のスイッチを長く押します。 

■送られて きた着デコファイルを保存し 
たい [着デコファイル保存] 

〇♦©履歴の種類 ♦© 履歴 ♦©♦(!) 
「着デコファイル保を」♦采♦感)「ここに 
保初*® 


■ 着デコの着信画面を表示しない 

[着デコ優先設定] 

® ♦©「設定」 ♦® ♦©「通話」♦©「着デ 
コ設定」「着デコ優先設定」♦嗓 

♦©「 Off 」 ♦策 

■ こちらの声を巧手に聞こえないように 

したい [ミュート] 

音声電話： 通話中に©け甲すたびに切曾） 

TV コール： 通話中に©♦©「ミュート」 

ISI 










































■設定」 
♦®*@ r 通話」 



⑤ r 留守香-転送 
電話」伞® 


⑥「転送電話」*® 
♦® 通話の種類伞® 



留守香-較送電話画面 


⑤ r 留守を電話」 ⑤ r 設定」伞旁伞 

♦® ⑥ r 呼出あり」伞® 

留守番電話画面 

■ 留守香電話サービスの伝言を再生したい 

[留守電サービス再生] 
【留守番電話画面】® r 留守電サービス再 
生」♦策♦アナウンスに従って操作 

■ お送電話サービス/留守香電話サービス 
を停止したい 隅守番-転送停止] 

【留守番-転送電話画面】®「留守番-転送 
停山*® *®「はし、」*® 


音声電話利用時に便利なソフトバンクの 
オプションサ—ビスを使つてみましよ 5- 


HPUH •••オプションサービス 


⑤ r 呼出あり」伞® 
♦⑤ r 電話帳」伞® 



©電話帳伞®^ ® ♦⑤呼出時間 

⑤電話香号伞® 伞® 



⑤呼出時間伞® 



■ 着信お知らせ機能を利用したい 

【通話設定画面】® r 着信お知らせ機能」 ♦ 
♦アナウンスに従って操作 

■ 割込通話サービスを設定したい 

【通話設定画面】®「割込通話」 

ron」^® 

■オプ シヨンサービスの設定がおを確認 

したい [設定確認] 

【通話設定画面】⑤サービス ♦ ® ♦ © r 設 
定確認」 ♦® 


オプションサービスについて 


転送電話 

サービス 

圏外時や電話に出られない 
とき、あらかじめ指定した 
電話香号へ転送します。 

留守香電話 
サービス 

圏外時や電話に出られない 
とき、留守番電話センターで 
伝言をお預か0します。着信 
お知らせ機能を利用すると、 
電源を切っているときや圏 
外時の着信も記隱できます。 

割込通話 
サービス X 

通話中にかかってきた電話 
を受けた0、他の相手へ電 
話をかけられます。 

グループ通話 
サービス^ 

複数の相手と同時に通話で 
きます。 

発信者番号 
通知サービス 

お客様の電話番号を相手に 
通知した0、通知しなし、よ 
ラにします。 

発着信規制 
サービス 

電話発着信を状況に合わせ 
て制限でさます。 


X 別途お申し込みび必要です。 






























S ! メール 



この ケー タイでは、;欠の メールが' 利用できます。 

ソフトノ ンク携帯電話どラしで利 
巧できるメー>1レです。電話番号を宛 
先に短い文章を手軽に送受信でき 
ます。 


ソフトノ \'ンク携帯電話はもちろん、 
他社携帯電話やノ \°ソコンなどとも 
や0と0できるメールです。静止 
画や動画を添付して送信すること 
もできます。また、デコレメールで 
メールを装飾した0、メールに感情 
をフラスするフィーリングメール 
ち利巧できます。 

パソコン巧のアドレスのメールを 
送受信できる機能です。 SMS や引 
メールと同樹こ管理できます。 




こ•ん•な•と•き•は 


■メー ル送受信のしくみ 

メールは、サービスセンター(サーバー)経 
由で送受信されます。 

•相手び圏外だったとき、送信したメールは 
サーバーに保管され、相手び受信するまで 
く 0返し配信されます。 

•送信に失敗したメールは、自動的に最大2 
回まで再送されます。自動的に再送しなし、 
ようにすることもできます。 

•受信時は、添付ファイルを含むメールの全 
文び自動的に受信されます。 


利用できる メールに ついて 


メ—ルアドレスをお好きな英数字の 
組み合わせに変更しましよ5。 


メ 1^ •ミ メール 概要/ メール アドレス変更 


©♦⑤!" メー ル/ PC ⑤ r メール•アドレ 
メール設定」伞® ス設定」伞® 



1 

す) l-l 設定ロドレス•迷惑)等） 

旨証番号を入力してください。 


1 

み Engli$h 

迎 

SoftBank 


完了後、アドレス 
変更完了通知受信 

3齡着トル：1通 


切除画面に従って操作 



登録完了 


■変更で きるアドレス部分 

「@」よ D 前のアカウント部分が変更でき 
ます。 

I アカ ウ ント客 1 @ softbank . ne.j p 

変更できます 

•詳しくは 、 r ソフトバンクモバイルホーム 

ページ」を参照してくださし、。 


■オーナー 情報に登録したメールアドレ 
スを確認したい 

■オーナー 情報に登録したメールアドレ 
スを変更したい 
® ♦を司メール アドレス 
♦変更♦策^© 


〇 



































务今⑤!"メール 

@(長く） アドレス入力」伞® 


メールアドレス 
入力伞® 




引メール作成画面 


本機は、最大1 M バイトまでの 
メールを送受信できるため、大き 
な画像や複数のファイルを添付 
することが可能です。 

ただし、お客様のご契約内容によ 
り、通信料が高額になる可能性が 
あ0ますので、ごを意ください。 


こ•ん•な•と•き•は 



如韻を眼」 




■ SMS を送信したい [ SMS 送信] 

©♦®rsMs 新規作成」♦策♦⑤宛先入 
力欄*®*⑤博話帳」*®*感)電話帳 
♦® ♦⑤宛先 ♦® ♦⑤本文入力欄 ♦® 
♦本文入力 ♦® ♦©[送信] 

■指定した 曰時 （1 週間な巧)に送信した 

い [送信予約] 

メール作成後© ♦© 「送信予約」 

©旧時指定」*®*日時入力*®*® 
「はし、」♦嗓 


件ち入力 


ケ—タイやパソ n ンとやりとりできる、 
y メ—ルを送信しましょぅ！ 


メ 1^ •ミメール送信 


® ♦件名入力伞®^ 
⑤本文入力欄伞® 



本文入力♦承 



©[送信] 



本で入力画面 


©電話帳 

⑤宛先伞® 


⑤ファイル添付欄 ♦ ⑤フォルダ伞® 
® ♦⑤ I ■画像」伞® ♦©画像伞® 



■デコ レメールを送信したい 



L ■ファ イル添が時のご注意 


[デコレメール] 

【本文入力画面】 〔互] (長く）♦©各種装飾 
項目♦装飾操作♦完了後© [送信] 

•で字色/で字サイズ/背景色変更、画像/マイ 
絵文字挿入などし^ろいろな装飾ができます。 

■ 送信するメールサイズを制限したい 

[メール作成サイズ] 

©♦感「メール/ PC メール設定」*®*® 
「S ! メール 設定 」 r メール 作成 サ 
イ刀*麻* © rSOOKB 」*® 


添付によつてメールサイズが大きくなる 
ときは、巧のよラな画面が表示されます。 

! 作成) (- 阳イ r の上旧国 ■ 3001 CBUi 上の)(-)1»ぞ国 

を遇巧し T< だぶい国 ■ 作6¢しま T か？国 

■ 30DK 日川 I I L はし、 I I 

…"か I II I ’■"A ， II 

□W 降もこのぉ定I ■□W 降もこの段定国 

•メールサイズまたは「はしりを選け®を押す 
と、1^ソ降の操作び行えます。(画像添付阅ま、サ 
イスが'自動蜘こ変更されることがあります。） 


* ©を押し 、 r じ(降ちこの 設定」にチェックを 
入れておくと、じ(降は自動的にここで選ん 
だ操作び行われます。 














































メールを受信 
ずると… 


⑤ r 新着メール」 
♦® ♦⑤ メール 


国聯着) Hk :1 通 



® (確認終了画 3) 

患 


£木村哲也 
圓お疲れさまです 
%XX/XX 15:05 
今仕事がお〇〇ました。そ 
ち6はどんな感じでずか？ 
こちらは20時頃に現 i 也に到 
着予をです。 


インフオメーシヨン表示 


U スト画面 


メッセージ画面 


メール受信時（国内/海外巧）は、添付ファイルを含む 
メール全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内 
容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意く 
ださい。 

■海外ではパケット定額サービスの巧象外とな D 、 通信料 
が高額になる可能性があ D ますので、ご注意ください。 
本文の一部を受信して、必要なメールだけを全夕受信 
するときは、 r 手動受信」に設定してください。 



こ•ん•な•と•き•は 


I リスト画面の見かた 


ゾ-ルの種類/が態 


•巧 


囚 


^ 送信元 


未読 A :既読 
添付あ0 
返信済など 


vfN 


ド打ち仕妻が綻わ〇ま 
I 陪垣に預化に到有予ををさ。一 


ーメー ルの内容 


受信ボックス 

三.—ル 2/ 2 

国木ネす哲也 wm 日:0日 
_ お疲れさまです 

白虹據ま一 xmx 14:001 
i i 


送られてきたメ—ルは自動的に受信されまず。 
受信メ—ルに返信してみましよう。 


•••受信メール確認/返信 


で ^ 

メール 

返信 

し J 


@♦⑤ r 受信 
ボックス」伞® 



© 


図 

Ipi 


ド e : お疲れさまです 


今仕事ザ終〇〇ました。 
そち6はどんな感じです 
か？こちらは20時頃に現 
化に到着予をです。 


® ♦本文入力伞® ©[送信] 


渡 t ： 


ド e : お疲れさまです 


說 g ? f ' そちらに向 


今仕事が殺〇〇ました。 
そちらはどんな感じです 
か？こち6は20時頃に現 



⑤ r メ—ル」伞® 

♦©メール ® (確認終了區因) 



U スト画面 


メッセージ画面 


引用せず 返信 

©♦〇「返信」♦策 
♦0 返信方法 ♦® 

•このあと本文を入力 
して送信します。 


■ S ! メールを手動受信したい 

[手動受信] 

©♦©「メール/ PC メール設定」 ♦©♦© 
「 S ! メール設定」メール受信 
設定（曰本)」/「メール受信設定（海外)」 
「手動受信」♦务 

■ メールを削除したい [削除] 

いツセ-ジ画前©*®「削除」*®* 

⑤「はい」*® 


■ メールを保護したい [保護] 

【リスト画耐⑤保護するメール*©* 
® r メ-ル管理」*®*®「保護」*® 

■迷惑 メールを振 D 分けたい 

[迷惑メール設定] 
©♦⑤「メール/ PC メール設定」*®*® 
「一般設定」 ♦® ♦©「迷惑メール設定」 
♦操作用暗証番号入力 ♦(^♦© r 電 
話帳未登録(携帯)」♦采(囚） ♦©♦® 


〇 















































株価 QQ おな 
地図働’仆’映画！ 

ゲ-ムコミック占いヤフが 
テ’:] UH レ壁紙知恵を’:/?ソじク 
泻/\‘，リウ モが- マイみ C — ス因ほか 


©見たい情報 



® [情報表示] 

お就-，， ^ 


、日半*の仁!巧 Cnj / r 巧串 I し 1SH 巧 0 

曰本人の優勝は、一巧年の木がさ 
んにないで二人目の映を。 


【トピリウ 2) 

明日、午前10時スタ-卜となる00ふ 
るさと巧ソンにあのうンナ-が特別出損 
記をち百でレ-スへの窗亮みみホ 

情報画面 



メインメニュー 
(情報画面） 


目的の情報までく D 返す 


音楽や動画のダウン□ー ドち生について 
音楽や動画をダウン□ー ドしながら再生できます。再生後に 
データを保をできる r プログレッシブダウン□ー ド」と、保を 
できない r ストリーミング」の2種類があります。 

* 音楽や動画の一時停止中も、ノ かツ ト通信料び発生します。 


こ•ん•な•と•き•は 


〇 



■閲覧 履歴から接続したい[閲覧履歴] 

®*© rYahoo ! ヶ—タイ 」*®*® r 閲 
覧履歴」 ♦® ♦© 履歴 ♦® [接続] 

■ URL を入力して接続したい [ URL 入力] 

®*© rYahoo ! ヶ—タイ」*®*® rURL 
入力」*®* URL 入力*®限綱 

■ 情報巧の文字を検索したい[検索] 

[情報画前©*⑤ r 便利機能」*®*⑤ 
「検索」♦策♦検索文字列入力 


威 St I 


固圓説補一 

l-r 


ミ 

威織龍^ 


ソフトパンクケ—タイ専用サイト 
Y ah 0 0!ケ—タイにアクセスしましよう0 


V ンタ — ネットミ Y ah 0 0 !ケータイ 


明曰、神ちリ1県〇〇巿で開催さ打 


^ -^ 

る00ふるさと巧ソンに、山崎さん 
が特別出場することに決を。本 E 
開かれた記若会見ではけイムは貢 


Yahoo ! 

にせす、楽しみながら走0たい」 
とレ-スへの意気込みを語つた。 


ケータイ 

一 woama 化 


終了 



^ - ^ 


目的の情報を表示 


回 ⑤ r はい」伞® 



画面操作のしくみを覚えましよラ! 

③ 


【トピリウ 2) 

明日、午吊 M0 時スタ-卜となる00ふ 
るさと巧リンにあのうントザ特別出房 
。記害さ頁でレ-スへの志気込みを 
語る。 

一閨 

【トピック 3) 

来ち行われる草野陈世巧大 
けて、日本な6出場するを 


0 


©を押していくと、 
隠れている部分が 
表示されます。 


が編勝は'-帕。木村さ I 

んにないで二人目の快を。 

一画 

トピリウ 2) 

月日、午吊110時スタ-卜となる00ふ 
るさと?うリンにあのうパ-が特別出届 
記をち見でトスへの意気込みを 


ち月行われ i 


‘白本れらお房するを8卜;;(う 

謂龍錦^ 




► 


日月曰、巧ま…県00巧で開催さむ 
る00ふるさと?うリンに、山障さん 
が特別出房することにみを。本曰 
姑かれた記を会見では r タイムは気 
にせす、黑しみながら走0たい.’ 
とレ-スへ①意気込みを届った。 


© 

1つ前の画面に戻 
るときは、©を押 
します。 


■ブック 7—クに登録したい 

[ブックマーク登録] 

【情報画耐 ©4 ►⑤ r ブックマ-ク」 
♦©「く新規登録 >」^®^ URL 確認（修 
正)タイトル確認（修正) 

惜録」 

■ブッ クマークを巧用して接続したい 

[ブックマーク接続] 
「 Yahoo ! ケ—タイ 

「ブック マーク」 ♦免)♦◎ブック マーク ♦ 
务踞続] 


■ 画面メモに登録したい[画面メモ登録] 

【情報画面】©♦©「画面メモ」 

「登録」 ♦® ♦タイトル確認(修正) ♦® 

■ 画面メモを確認したい[画面メモ確認] 

®*© rYahoo ! ケ—タイ」*®*®「画 
面メモ」画面メモ♦嗓 












































® ♦感) 「 Yahoo ! 
ケータイ」伞® 


⑤ rpc サイト ⑤ r ホームぺージ」 

ブラウザ」伞® 伞® 

5； ホ 'iXHO 






お客様のご契約内容に 
よ D 、 通信料が高額に 
なる可能性があ D ます 
ので、ご注意くださし、。 






ホームぺージ 
(情報画面） 


確認画面が表示され 
ますので、画面の指 
示に従って操作して 
ください。 


— ぶ MSfaiai 邏 

] ンテバによ0、 PC サ仆フ''ラウサ'' 
上で正し<表示されない 
可能性があ0ます。 

また、 P け仆 T ' ラウドを使用 
しての通信は、テ’-9置が多 
<な0通信料が富おにな 
る可能 I 性があ0まず。 


こ•ん•な•と•き•は 


A 



■ブラウザを 切0替えたい 

[ブラウザ切誓] 

[情報画前©*⑤ r 便利機能」*®*⑤ 
「ブラウザ切曾」 ♦®^® r このページ」/ 
「リンク先」*®*®* ( Dr はし、」/「いい 
え」*® 

■ディ スプレイの幅に情報画面を収めた 
し、 [スモールスクリーン] 

【情報画面】©*® ロモールスクリーン」 

♦® 


P C サイトブラウザを使って、 

パソ n ン用サイトにアクセスしましよう。 


インタ—ネツトミ PC サィトブラゥザ 


©見たい情報 
♦® [情報表示] 


回 ⑤ r はい」伞® 


1 2 星居— 


r | 

PC サイト 
ブラウザ 
t 終了 

^- J 



ち曰の置發を占いしまず。ちなたの星座. 

終了しますな？ 

を選 



今日の里酉を占いしまず。ちなたの星座を選 

'^ひっ钟 ^ぅし座 
ん 。、一/、 i ムっ rwi:"A 


1 



1 まぃ 1 

II ぃぃぇ 

兵 23^4 18 / 22 -^ 



紅 


横画面で楽しみましよラ！ 

ビューアポジシヨンで横に向けると、横画面 
になります。 

* 設定によっては、オーフンポジションで(@)を 
押しても横画面にな0ます。 



タッチパネルでラクラク操作！ 

画面に直接タッチしていろいろな操作を巧 
ラことができます。 

画面を 画面を 画面を 

ドラッグしてタップして ピンチして 
スク□ール 項目選択 拡大/縮ル 

•画面のソフトキーを利用してメニュー操作な 
ども行えます。 


■ソフト キーを消したい[ソフトキー] 

【情報画面】©*® r 便利機能」*®*® 
「ソフトキー」 ♦®^® roff 」^® 


■ RSS を登録したい [ RSS フイードへ登録] 


【情報画面©*® 「 RSS フイードへ登録」 
タイトル*® (□/ 囚) *©* 
⑤ r 登録」*®*⑤「はし、」/「いいえ」*® 

• 「因」 び表示される情報画面で操作できます。 
• r はい」 を選んだときは、このあと画面の指示 
に従って操作してくださし、。 


■ RSS の更新情報を確認したい[全件更新] 
®*© rYahoo ! ヶ—タイ」*®* ⑤ rPC 
サイトブラウザ」 ♦( gl ^ CDrRSS フイー 
ド」*®*®「全件更新」*®*®*® 
「はい」/「しル^え」タイトル 
♦® ♦⑤更新肩報♦旁 

■ 画面を拡大表示して項目を選択したい 

【情報画面】拡大する部分をロングタッチ 
♦表示を確認しながら選択する項目まで 
ドラッグ♦指を離す 





















































@ チャンネル選局 ^音量調節 



テレビ画面 


ん•な•と•き•は 



パネルの見かた 

エリアを 

香組ち 。 [ytui 


放錦ち 
リモコン 
チヤンネル 
チヤンネル 


夺 

日 ► ▼ 誓—;-全' 

み 

.同を]巧 g’lt 

II 牆 || 


-テレビ 
受信状賣 


■ 香組表を巧用したい[番組表 

【テレビ画面】©(長く）[蓄組表表示] 

•はじめて香組表を利用するときは、画面の 
指示に従つて操作してくださし、。 


はじめてテレビを使ラとき 

©を巧すと、下のよラなメッセージが表示されます。 
巧の操作を巧い、チャンネルを設定してください。 


チヤン?ルが設を 
されていません。 
設ちしますか？ 

■ はし— 

^ぃぃぇ ] 


⑤ r はい」伞® ♦⑤お使いのエリア 
♦® ♦⑤都道府県伞®♦⑤地区 

♦务伞® 

• このあと、 r デジタル TV 」 を選び®を押す 
と、テレビを視聴できます。 





マ J 


地上デジタルテレビ放送 
「ワンセグ」を楽しみましよ 5- 



圓了レ、ビ •••チヤンネル設定/視聴 


〇 


ビューアポジションにして 


横に向ける 



テレビを終了するとき 
は、巧の操作を巧います。 

回♦⑤ r はし、」伞® 



■ 香組情報を取得したい[番組情報] 

【テレビ画耐©*⑤懼組操作」*®* 
( Dr 番組情報」 ♦® ♦⑤香組♦旁 

■ 映像を静止画として保存したい 

[静止画キヤプチヤ] 
【テレビ画圃回♦策 
■ 横画面視聴時に画面の一部分を拡大表 
示したい [画面部分拡大] 

【テレビ画面】拡大する部分をロングタッチ 


■ 縦画面視聴時に画面を拡大表示したい 

[画面サイズ設定] 

【テレビ画面】©*® 「 AV 設定」*®* 
® r 画面サイズ設定」拡大表 
示」*® 

■エリアを 切0替えたい[エリア切曽] 
【テレビ画圃獲)*®エリア*® 


〇 






















































@♦(0 チヤンネル 
選局 


の(長く） 


の(長く） 


El Mi 

产 il |ii,iIii II'IN1111'li'l 「与 s 跡於な姐細 ミ 


録画したい番組を視聴 


ly 


こ•ん•な•と•き•は 


r ダビング10」とは、録画し 
たデジタルテレビ放送を10 
回までコピー(最後の1回 
は移動)できるしくみです。 





録画開始 


®*©rTv」*® 


録画終了 

⑤ r 録画/視聴 
予約」 ♦®^© 



■録画にあたってのこを意 

* このケータイはダビング10に対応してお 
り、このケータイ内に録画した内容をメモリ 
カードへコピーできます。コピーできる残 
り回数は、録画ファイルの詳細情報（フ□パ 
ティ）で確認できます。 

* 録画内容は、転送、メール添付など'行えませ 
ん。また、ノ くソコン上で他のメモリカードへコ 
ピーしても、再生できません。 

* 録画内容は、個人で楽しむなどのほかは、著 
作権を上、権利者に無断で使用できません。 

•データ消'失、変化の損害につきましては、当 
社では責任を負いかねますので、あらかじ 
めご了承くださし、。 


香組を録画して再生してみましよ5。 
視聴や録画の予約ちできまず。 


I 了レ、ビ•••香組録画•巧生/視聴•録画ホ約 


@♦⑤ 「TV ©録画ファイル 

プレイヤー」伞® 伞® 


停止ずるとき 
©(長く） 





⑤ r 新おそ約」伞®* 
⑤ r 手動で設定诗® 


録画予約 


再生開始 

⑤ r 視聴予約」/ 開始日時入力伞®⑤「チャンネル：」伞®伞 
「録画予約」伞® ♦終了日時入力伞®⑤チャンネル伞®*© 

匯予約しました I 

国画 !^ ■ — I J 


■ 視聴/録画予約時のご注意 

•予約時刻に他の機能を使用しているとき、 
他の機能び自動的に終了することがあ0ま 
す。お使いの状況によっては、撮影後に保を 
していない画像や、作成中のメール/電話 
帳び消'去されることびあ0ます。 

■録画 予約開始前のご注意 

•予約チャンネルび受信できていることを確 
認のうえ、使用してくださし、。 


■再生 中にできること（ボタン操作) 


音量調節 

㈱ 

巻戻し/早送 0 

@/@ 

スキップ 

區 IK 進む)/陸)涙る） 

一時停止 

©(横画面では®) 


■再生 中にできること（タッチパネル) 


音量調節 

映像を上下にドラッヴ 

巻戻し/早送0 

映像を左ちにドラッグ 

一時停止 

「一時停止」 /「 ra 」 をタッフ 

縦画面サイズ切曾 

映像をピンチ 


© 









































I OS 1 


被写体^面に 
表 TF 


® [撮影] 

伯動的に保存） 


|【 ill 1 【 


静止画撮影画面 顔検出(ピントが合ラ)枠 


撮影した静止画が表示 


1J 



® [撮影開始] 



動画撮影画面 


I こ•ん•な•と•善•は ■ 静止画撮影画面でできること（ボタン) 


動画撮影画面でできること 
は、を互を}甲して表示され 
る r ヘルブ」で確認して < だ 
さい。 


い巧 


ズーム 調整 

◎/ ③ 

明るさ調整 


モパイルライト切替 

1#犯 1 

撮影サイズ切曽 

12 A 常 1 

セルフタイマー設定 

|_B m ' JoI 

カメラモード切替 

しフぶ si 

インカメラ/アウトカメラ切曽 

1 〇曰1 

画質設定 


ヘルプ表示 

回 



才—プンポジション(縦画面)での 
ボタン操作を中瓜に説明します。 


内蔵のカメラで静止画や動画を 
撮影してみましよ5。 


-R Ih •••静止画撮影/動画撮影 


〇 





圍圖國图 XX 



[> 

八 


カメラ(静止画撮影/ 



動画撮影)を終了する 


1 J 


ときは、 m を巧しま 




す。 


撮影画面に戻る 



⑥ r 保な」伞® 


[本体]ム-ド- 
に登録しました 


■静止画 撮影画面でできること 
(タツチパネル） 


手ぶれ補正 

聞 

ISO 感度 

モバイルライト 

齡 

ホワイトバランス 

セルフタイマー 

亟 

フォーカス設定 

ディスフレイ切曽 

の 

カメラ終了 

画質設定 

P 可 

心 J 

シ中ッター- E —卜 

保お元畐又定 

靴げ 

明るさ調整/ズーム 

詳細メニュー 


撮影サイズ 

撮影 

感 

シーン 


便利な撮影方るについて(シャッターモード） 
撮影前に巨互を巧すと、なの撮影方法が利用 
できます。 


笑顔フォーカス 
シャッター 

笑顔を検出すると自動 
的に撮影できます。 

振り向き 
シャッター 

顔をカメラに向けると 
自動的に撮影できます。 


* 笑顔検出のレベルを設定することもできま 

す。 （ r シヤツター設定」の r 笑顔レベル」） 

スマートリサイズスーム機能について 


設定している撮影サイズによっては、ズーム 
に連動して自動的に最適な撮影サイズに変 
要されることがあ D ます。 

•撮影サイズの自動変更によって、フリントの 
品質び変化することびあ0ますので、ごを意 
くださし、。 

撮影シーンの選択について 

このケータイは、自動的に撮影場所や被写体 

に応じた設定で撮影されます。 

欠の操作を行えば、ホちゃんの顔び健康的な 
肌色になるよラに補正して撮影するなど、ご 
自分でシーン（撮影場所や被写体の状態な 
ど)を選んで撮影することびできます。 

【静止画撮影画面】©♦感)「シーン」♦策 
♦@シーン 

静止画撮影時のモバイルライトについて 
撮影環境によっては、モバイルライトが自動 
的に点！打することがあります。点なしないよ 
ラにするときは、 區 U を2回押します。 

•カメラを起動するたびにお買い上げ時の設 
定に戻0ますので、ごを意くださし、。 


〇 



























































⑤メール サイズ 《 



〇 


撮影直後の画面 


匹](長く） 


朔送信ぶログ J 


® i^r^ 1 

I 表示切督 ))1 


y ル添付 
1プ□ヴジール 


I ホタト線通信 
1 IrSS (を信） 


ブ□グ登録済みの場合 

こ•ん•な•と•き•は 


お客様のご契約内容によ 
0、通信妈が高額になる巧 
能性があ0ますので、ごを 
意くださし、 



■動画を メール添付で送0たい 

[動画メール添付] 

【動画撮影直後の画面（動画保を画面）】 
©「送信 」 r メ ール添付」 * 
宛先/件名/本文入力♦©[送信] 

•動画のサイズによっては、メール作成の確 
認画面び表示されます。「はい」を選び®を 
押すと、じ(降の操作び行えます 。 （r しル^え」 
を選んだときは、添付できません。） 

©を押し 、 r じ(降ちこの設定」にチェックを 
入れておくと、じ(降は自動的にここで選ん 
だ操作び行われます。 


を信/ブロヴ 


撮影した静止画をメ—ル添付で送った D 、 
ブログに投精してみましょ5。 


カメラ； •メール添付/ブログ送信 


宛先/件名/本文入力 ©[送信] 



⑤ r ブログツール」 

♦® 件名/本文入力 


* 撮影サイズによっては、自動的にサイブび変更 
されることびあります。 

* メールサイズ選が時に©を押し 、 ru ソ降ちこの 
設定」にチェックを入れておくと、じ(降はここ 
で選んだメー >1レサイズび上限に設定されます。 


ブログ（メールでの投稿先）を1件だけ登録 
している場合の操作です。登録内容によつ 
て、降の操作は異な D ます。 

® 階信] 



■ ブログを登録したい(メール投稿） 

[ブログ新規登録] 

@♦@1■コミュニケーション」 

「ブ□グツール」♦©♦(!)「新規登録」 ♦ 
(^♦® r ブ□グ名」♦旁♦ブログ名入力 
「メ-ルで投稿」*®*⑤「投 
稿先メールアドレス」♦旁♦メールアド 
レス入力 ♦® ♦歷因 ♦© 


■ ブログ送信時の画像サイズをあらかじ 
め設定したい [画像サイズ設定] 

@♦@1■コミュニケーション」 

「ブログツール」 ♦® ♦⑤登録したブロ 
グ「編集」*®*®「メールで 
投稿」♦务 ♦(£) 「画像サイズ設定」 ♦® ♦ 
⑤画像サイズ^® ♦画因 ♦© 


〇 


















































®^© r メディア⑤ r ミユージック」⑤ r プレイリスト」 
プレイヤー」伞® 伞® 伞® 

BTr^^H 


o 


メディアプレイ中一画面 


⑤ r プレイリスト」 
® r ムービー」伞® 伞® 


BTeE^I bbshiIH 



I こ•ん•な•と•善•は ■再生 画面の見かた(例：音楽再生） 



MEBMagai 

/'•'つ ごゥンド効果 rv た 

— ^ . 

IBBBWMKHI ~ 

_ —ぉ倍 II - _ 


アーテ- 
ストち 

再生モード’ 

動作状態 
トラック 

1位置 
つまみ 

卷戻し —— ' -時停止 


• WebU ンク 
情報あり 

巧生経過 
時間 
.音■調節 
音重 


インタ—ネットでダウン □1 ドした、 
音楽や動画を再生しましよ5。 


メディアプレイヤ！ ••音楽•動画ち生 



⑤ r 本体」/「メモリ 
力ード」伞® 




■再生 中にできること ■音楽 や動画をダウンロードしたい 

[ダウン□ー ド] 

【メディアプレイ中一画卸® r ミュージッ 
ク」/「ムービー」 ♦( gi^or ミュージック 
ダウンロー ド」/「ムービーダウン□ー ド」 
♦® ♦画面の指示に従って操作 

■再生 方法を変更したい[再生モード] 

再生中に©*® r 設定」*®*®「再生 
モード」 ♦® ♦⑤再生方法 ♦® 

•音楽では、 r 設定」 を選ぶ必要はあ 0 ません。 


音量調節 

◎け:)/③(ル） 

消音 

③(長く） 

早送0 

©(長く） 

巻戻し 

©(長く） 

スキップ(進む） 

@ 

スキップ(戻る） 

@ 

ヘルプ表示 

1□ゎミ1 


〇 























®*© rs ! アプリ」⑥ rs ! アプリー覧」 


⑤利用ずる 
S ! アブ|バ@) 




S ! アプ U 画面 



引アプ U —覧画面 



S ! アプリ起動 


ネットワーク接続型 S ! アプリを 
選ぶと、ネットワーク（インター 
ネット）へ接続するかどラかの確 
認が表示されます。画面の指示に 
従って操作してください。 


〇 


I こ•ん•な•と•き•は ■$! アプリをダウンロードしたい 

卜 [ S ! アプリダウンロード] 

じ!アプリー覧画面】® rs ! アプリダウン 
□-ド」 ♦® ♦画面の指示に従って操作 

■ 一時停止中の S !アプリを再開したい 

[再亂 

S ! アプ U —時停止中に®♦©「再開」 ♦ 



内蔵の y アプリを使つてみましよ5。 
インタ—ネットでダウン □1 ドもできまず。 


y アプ ZV •るアプリ利用 


m 



終了しますか？ 
p - 時停止] 

I 再開 i 

I~^I 


► 


⑤「終了」*® 

口 


S ! ヴリを 
終了しました 


⑤ r 一時停止」伞® 






S ! アプ U 
一時停止 


VL - J 

^ m 

、 * V 

-— 

■音量を 変更したい [音量] 

■ S ! アプリ待受を有効にしたい 

じ!アプリ画面】® r 設定」*®*⑤「音 

[ On/Off 設赶 

量」♦策♦⑤音量♦旁 

巧!アプリ画面® r 設定」*®*⑤ rs ! ア 

■ S ! アプリを待受画面に設定したい 

に!アプ IJ 待受に設定] 

プリ待受設定」 ♦^♦® ron/off 設定」 

巧!アプ U —覧画面】⑤待受画面に設定す 
る引アプリ♦©♦(!)「引アプリ待受に設 
定」 



0 
































o 


カレンダー 

現在*過去*未来の力 
レンダーを確認した0、 
予定を登録して管理す 
ることびできます。 

予定リスト 

直近の用件 ( ToDo ) を登 
緑できます。アラームでお 
知らせしたり、処理済/未 
処理の管理も巧能です。 

アラーム 

指定時刻にアラームを鳴 
らすことびできます。曜 
曰を指定した0、巧巧時 
計との連動も可能です。 

ストップウォッチ 

開始から終了までの所要 
時間を計測した0、結果を 
登録できます。ラッフタイ 
ムの計測も巧能です。 

キッチンタイ7— 

あらかじめ指定した時 
間び経過したことをア 
ラームで お知らせする 
ことびできます。 

ス7—トリンク S 串書 

あらかじめ登録されてし、 
る国語/英和/和英辞典、 
ネット辞書を利用して、知 
りたし信葉を探せます。 








ボイス レコーダー 

音声を録音/再生でき 
ます。録音した音声は、 
メール送信した0、着信 
音にも設定できます。 

メモ帳 

文章をメモとして登録/ 
管理できます。登録した 
メモは、文字入力中に呼 
び出して利用できます。 

マネー 積算 メモ 

金額に明細名を付けて 
順;欠入力しておき、あと 
で合計を自動的に計算 
することびできます。 

歩数計 

1曰の歩数を記録した 
0、消'費力 au —や移動 
距離などを確認するこ 
とびできます。 

簡易方位計 

モーションコント□ール 
センサーを利用して、方位 
の目安を画面に表おする 
ことができます。 

おサイフケータイ@ 

ケータイをおサイフや 
交通チケットの代わ0 
に利用することびでき 
ます。 








m 


m 


その他、こんな便利な機能ちあ D まず。 

バ I コ|ドを読み取ると操作が確認できまず。 


その化の巧お曰 






























電池パックの巧電 

USIM 力ード _ 

ソフトウェアちが 
a 盾かな？と思った6 
メニュ ー- 真 



まを上のご注意 _ 92 

ぉ庶 いとこを意 _ 100 

携帯電話巧の比の収率 ( SAR ) について106 


おもな仕拍 I 


108 


巧証書とアフターサービス 


〇 


電化パックの巧電 


電池パックを取りがける 


電池パックを取0かず 



• 電池カノ \一を押しなびら矢印の方向へ 


スライドさせたあと、持ち上げます。 



© 


■電池パックの印刷面を上にして、電池 
パックの先を合わせてくださし、。 

電池カバーを取 D がける 



• 電池カノ く一をキャビネットの両端に合 
わせて、ゆっくりとスライドさせます。 


⑩ 


本機の電源を切ったが態で、図のよラに電池 
パックを持ち上げます。 



電池パックについて 

• 電池パックを使い切った状態で、保管-放置しな 
いでください。お客様び登録-設定した內容が消 
失または変化した0、電池パックが使用できなく 
なることがあ D ます。長期間保管-放置ずるとき 
は、半年に1回程度補充電を行ってくださし、。 

•電池パックの使用条件によって、寿命が近づくに 
つれて電池パックび膨れることがありますが、安 
全上問題はあ0ません。 

• 電池パックは；'肖耗品です。十分に充電しても使用で 
きる時間び極端に短くなったら、交換時期です。 
新しい電池ノ ックをお買いおめくださし、。 

• 電池パックや本機の充電端子び巧れたら、乾いた 
きれし、な綿棒などで清掃してくださし、。そのまま 
にしておくと、充電びできなくなるなど接軸不良 
の原因とな0ます。 

U チウムイオン電池について 

•本機は、 IJ チウムイオン電池を使用 
しています。リチウムイオン電池は^^ 
リサイクル可能な貴重な資源です 。 (A X ) 
■ IJ サイクルは、おおくのモバイル- VJ<V 
リサイクル•ネットワークのマー Li-ionOO 
クのあるお店で行っています。 

■ リサイクルのときは、シヨートさせたり、分解し 
ないでください。火災.感電の原因とな0ます。 


I 電池パックを巧電ずる I 

電池パックを本機に取 D 付けて充電します。 

• AC アタフタはオプション品です。必すソフト 
バンク指定の rZTDAAl 」をお使いくださし、。 


家庭用 

AC コンセント 
AC 100 V 



〇 外部機器端子の端子キヤップを 
夕 ED の方向に開< 



© AC アダプタの接続コネクターを 
本機に差し込む 

•接続コネクターは刻印面を上にして、 
水平に r カ チッ」と音がするまで、しつ 
か0と差し込みまず。 


© AC アダプタのプラグを起こし、 
家庭用 AC コンセントに差し込む 



•充電び始まり\スモールライトが赤色 
で点灯しまず。 

•スモールライトび消'灯すれば、充電は 
完了です。 

〇 プラグを家庭用 AC コンセント 
から巧く ^ 



•ひねらすまっすぐに抜いてくださし、。 

© 本機から接続コネクターを取り外す 

• IJ リースボタンを押さえなびら\まっ 
すぐに引き抜し、てくださし、。 

© プラグと端子キャップを 
元の状態に戻ず 

スモールライトが点滅しているとき 

•電池パックの異常か寿命のため、充電できていま 
せん。新しし屬池ノいクと交換してくださし、。 

AC アダプタ利用時のごを意 
•充電ずるとき外、プラグは倒してください。ま 
た、コードを強くひっぱったり、ねじった D しな 
いでください。断線の原因とな口ます。 


〇 












USIM 力ード 


USIM 力ードは、お客様の電話番号情報が入っ 
たにカードです。 U 引 M カード対応のソフト 
バンク携帯電話に取 D 付けて使用します。 
( USIM 力ードを取り付けていないと、本機は 
使用できません。） 

• USIM 力ードには電話帳が保をでき、保をした 
データは他のソフトバンク携帯電話でも利巧 
できます。 USIM 力ードによっては、登録できな 
し、項目があった0、文字数などが制限されるこ 
とがあります。 


「 USIM 力ード取0巧いのご注意 I 



♦他社製品のにカードリータ'一などに USIM 
カードを取0付けて故障したときは、お客様 
ご自身の責任とな0ます。当社では一切責任 
を負し伯^ねますのでご了承くださし、。 

•に部分に巧れなどが付着すると正しく動作し 
ないことがあ0ます。乾いた柔らかい巧など 
できれいにふいてくださし、。 

• USIM 力ードにラベルなどを貼らないでくだ 
さい。故障の原因とな0ます。 

• USIM 力ードについて詳しくは、 USIM 力ード 
に付属の説明書を参照してくださし、。 


• USIM カードの所有権は当社に帰属します。 

• 紛失. 破損などによる USIM カードの再発行はち 
償とな D ます。 

• 解約-休止などの際は、 USIM カードを当社にご 
返却くださし、。 

• お客様からご返却いただいた USIM カードは、環 
境保をのためリサイクルされています。 

• USIM 力ードの仕様、性能は予告なしに変更ずる 
可能性があります。ご了承くださし入。 

• お客様ご自身で USIM カードに登録された情報 
は、別途メモなどに控えて保管することをおすす 
めします。万一、登録された情報内容が消失した 
場合でも、当社では一切責任を負いかねますので 
ご了承くださし、。 

•ソフトバンク携帯電話 （ USIM 力ード装着激や 
USIM カードを盗難-紛失された場合は、必す緊 
急利用停止の手続きを巧ってくださし、。 

•緊急利用停止の手続きについては、巻末のお問い 
合わせ先までご連絡くださし、。 

USIM カードの暗証香号について 

• USIM カードには、第兰者による本機の無断使用 
を防ぐための暗証番号 ( PIN コード)びあります。 

• お買い上げ時は、「9999」に設定されています。 

• PIN コードを変更ずるときは、 PIN 認証を rOn 」 にし 
たあと (0： す 43ぺージ)、巧の操作を行いまず。 
@♦0 「設定」♦旁♦本体設定画面で⑤「セ 
キュリティ設定」*®*⑤ 「 PIN 認証」*® 
♦ ◎「 PIN 変更」*®*現在の PIN コード入 
力♦承♦新しい PIN コード入力♦策♦巧度 
新しい PIN コード入力♦策 




USIM カードを取0がける 


〇 電池カバー/電池パックを 
取0かず (0^80 ページ） 

© 金色のに部分を下にして USIM 
カードをゆつく0と差し込む 



•このあと、電池パック/電池カバーを 
取り付けまず。 （0:^80 ページ） 


I USIM 力ードを取0かす 

〇 電池カバー/電池パックを 
V 取りかず 

© USIM カードを巧しながら、 

矢巧の方向にスライドして取0かず 



•このあと、電池パック/電池カバーを 
取口付けます。 

•取り外した USIM カードは紛失しなし、 
よう、ごを意ください。 

USIM カードを取り付け/取り外すとき 

• 必要ソ上に力を入れないよラにしてくださし、。 

解約/機種変更/修理などで USIM カードを取 
り外したとき 

• 本機やメモ IJ カードに保をしたデータが利用で 
きなくなることがあ0ます。 

また、別の USIM 力ードを取り付けると S ! アフリ/ 
ブックサーフィン®/ちかチヤツトが利用できな 
くなることびあります。 

















ソフトウェア更巧 


ソフトウ王ア更新が必要かどラかを確認し、 
必要なときネットワークを利用して更新でき 
ます。 

♦確認および更新には、パケット通信料はかか 
のません。 

>更新中は、タッチパネ j レでは操作できないこと 
があ0ますので、ボタンで操作してくださし、。 

ソフトウ王ア更新を巧ラ前に 

• 本機の状況（故障-破損-水濡れなど）によって 
は、保存されているデータび破棄されることがあ 
0まず。必要なデータは、ソフトウェア更新前に 
バックアッフしておくことをおすすめします。な 
お、データび消失した場合の損害につきまして 
は、当社は責任を負いかねますので、あらかじめ 
ご了承くださし、。 


「設定」*® 

© 本体設定画面で® r ソフトウエア更 
新」*®) 

ソフトウ王ア更新」♦策 


•しソ降は、画面の指示に従って操作して 
ください。 


止山, • 

更新は、電液が強い 
場所で、按動せすに 
実行して < ださい。 

更新中は電話 is - j レ 
專の発着信ができな 
くな0ます。 

よろしいですか？ 


■ソフト ウェア更新が完了すると 

ソフトウてア書き換え完了画面が表示された 
あと\自動的に再起動します。 

♦再起動後、更新完了のメッセージとインフォ 
メーシヨンび表示されます。 

ソフトウェア更新についてのごを意 

•更新が完了するまで、本機は使用できません。 
(ソフトウェア更新には30分程度かかることがあ 
ります。） 

•電波状態のよい所で、移動せすに操作してくださ 
しまた、電池残量び十分ある状態で操作してくだ 
さい。更新途中に電波状態が悪くなった0、電池残 
量びなくなると、更新に失敗することがあ0まず。 
(更新に失敗すると本機び使用できなくなること 
がありまず。） 

•他の機能を操作しているときは、ソフトウェア要 
新は行えません。 

•本機に USB ケースレを接続しているときは、取り 
外してくださしそのままでソフトウェア更新を 
実巧すると、正しく完了できないことびあ0ます。 




巧居かな7と思ったら 


■全般 


泣状 

確認すること 

処置 

電源び入らない 

r しばらくお待ちください」と表示される 
まで、 m を巧していますか。 

r しばらくお待ちください」と表示されるまで、 
m を巧してくださし、。 

電池切れになっていませんか。 

電池パックを充電するか、充電されている予備 
の電池ノ \°ックと交換してくださし、。 

電池ノ t ックは取り付けられていますか。 

正しく取り付けてください。 （0^80 ページ） 

rusiM 未挿入です。 
電源 Off 後、 U 引 M 
を挿入してくださ 
し、。」と表される 

USIM カードは正しく取0付けられてし、 
ますか。 

電源を切り、 USIM カードび正しく取り付けら 
れているか確認したあと、電源を入れ直してく 
ださい。それでも症状び改善されないときは、 
USIM カードび破損してし局可能をびあります。 

違った USIM カードを取0付けていませ 
んか。 

使用できない USIM カードび取り付けられてし、 
る可能性びあります。正しい USIM 力ードであ 
ることを確認してくださし、。 

USIM カードのに部分に指紋などの巧れ 
び付いていませんか。 

乾いたきれいな巧でちれを落として、正しく取 
0付けてくださし、。 

「リフレッシュ」と 

表: ox され、待ち画面 
に民った 

本機を落とした0、強い衝撃をちえませ 
んでしたか。 

USIM カードび一時的に認識されなくなったた 
めです。故障ではあ0ません。 

ボタン操作びでき 
なし、 

誤動作防止が設定（「谭」び表示）されてし、 
ませんか。 

誤動作防止を解除してくださし、。 

(幅つ6ページ） 

キー操作ロックび設定（「鼠」び表示）され 
ていませんか。 

キー操作□ックを解除してくださし、。 

(囑=43ぺージ） 

充電していないの 
に、電池レベル表示 
び点滅する 

周囲温度 5° C 〜3 5° C 1^ U 外の場所で使って 
いませんか。 

周囲温度 5t： 〜3 5での場所で使ってくださし、。 

本機や AC ァタ'プタ 
び熱くなる 

巧電中ではあ0ませんか。 

手で触れることのできる温度であれば、異常で 
はあ0ません。ただし、長時間肌1し触れたまま 
にしていると、低温やけどになる恐れびあ0ま 
すので、ごを意くださし、。 

本機を長時間利用していませんか。 

TV コー>1レ通話中ではあ0ませんか。 

曰時の設定内容び 
保持されなし、 

電池ノ \°ックを外していませんでしたか。 

設定した曰時は、電池パックを交換するときも 
保持されますび、約1時間程度電池パックを外 
しているか空の状態で放置していると、設定び 
I 」セットされることびあります。このときは再 
度設定してくださし、。 

























故障かな？と思ったら 


狂状 

確認すること 

処置 

登録したデータや 
フォルタ'などび表 
示されない 

登録したデータやフォルタ'を、シーク 
レットに設定していませんか。 

シークレットモードを「表示する」にしてくだ 
さい。 （0^42 ぺージ） 

メモリカードの 
データび表示され 
なし、 

本機でフォーマット（初期化）したメモリ 
カードを使っていますか。 

他の機器でフォーマットしたメモリカードは、 
利用できないことがあ0ます。本機でフォー 
マットしたメモリカードを使ってくださし、。 


■巧電 /電池 


狂状 

確認すること 

処置 

充電できない 

AC アタ'プタの接続コネクターび、本機に 
しっかりと差し込まれていますか。 

もラー度、確実に差し込んでくださし、。 

AC アタフタのフラグび、家庭用 AC コンセ 
ントにしっかりと差し込まれてし\ますか。 

ちラー度、確実に差し込んでくださし、。 

電池パックが本機に取り付けられていま 
すか。 

正しく取り付けてください。 （03=80 ページ） 

本機、電池パックの充電端子や AC アタ'プ 
夕の接続コネクター、本機の外部機器端 
子び巧れていませんか。 

端子部を乾いたきれいな綿棒などで清掃して 
から、充電し直してくださし、。 

指定された AC アダフタなどを使ってし、 
ますか。 

指定品を使用してください。指定品]^ソ外のもの 
を利用すると、充電できないだけではな<、電 
池パックを劣化させる原因とな0ます。 

充電に時間がかかる 

TV コー>1レ通話中ではあ D ませんか。 

通話中は電池を多く消耗するため、充電されに 
くくな0ます。 

充電時間び短い 

電池残量びある状態で充電していません 
か。 

電池残量びある状態で充電すると、充電時間び 
短くなることびあります。 

スモールライトび赤色で点滅していませ 
んか。 

電池パックび寿命または異常です。新しい電池 
パックと交換してくださし 

電池パックの消耗 
び早し、 

ライトび点灯したり、音を出す機能/操作 
などを頻繁に利用してし^ませんか。 

ポジションを頻繁に変更した0、テレビ/ S ! ア 
フ IJ / カメラ、メディアフレイ中一での再生、 
外部機器との通信などを頻繁に行ラと、電池 
ノいクの使用可能時間は短くなりまず。 

電波の弱い場所に長時間いませんか。 

電波の弱い状態で通話した0圏外にいると、電 
池ををく消耗します。 

ディスフレイやボタンの照明設定を明る 
くした0、点灯時間を長く設定していま 
せんか。 

バックライトを暗くした0、点灯時間を短くず 
ると、電池ノ \°ックの消耗を軽減できます。 




樹犬 

確認すること 

処置 

充電が完了したの 
に、電池残■表示が 
「100〇/〇」にならない 

- 

電池パックの性能努化を軽減するように、充電 
び制御されています。そのため充電び完了して 
も、電池残量は「100%」にならないことびあり 
ます。 


■電話 


狂状 

確認すること 

処置 

電話がかけられない 

誤動作防止 t 唱」び表示）やキー操作□ッ 
ク tg 」 び表示)び設定されていませんか。 

誤動作防止（感26ぺージ）やキー操作ロック 
(吸43ページ)を解除してくださし、。 

何度かけても話し中 
(フーフー音)で電話 
がつながらない 

相手の電話番号を、市外局番からダイヤ 
ルしていますか。 

巿外局番など、「0」で始まる相手の電話番号か 
ら夕'イ市ルしてくださし、。 

r 圏タト」力壌示されてし、ません力、。 

電波の届く場所に移動してかけ直してくださ 
い。 

通話中に「プチッ」 
と音び入る 

移動しながら通話していませんか。 

電波び弱くなって別のエ U アに切0曽わると 
きに発生することがあ0ます。故障ではあ0ま 
せん。 

通話び途切れた0、 
切れる 

電波の届きにくい場所ではあ0ません 
か。 

電波状態表示を確認しなびら、電波の届く場所 
に移動してかけ直してくださし、。 

電池切れになっていませんか。 

電池パックを充電するか、充電されている予備 
の電池パックと交換してくださし、。 

旧手の声び聞こえ 
なし、 

受話音量力 W \さくなっていませんか。 

受話音量を大きくしてくださし、。 

(屈=51ページ） 

簡易留守録/音声メ 
モび利用できない 

最長録音時間または登録できる件数を超 
えていませんか。 

録音可能時間び12秒下のときや、すでに20件 
録音されているときは利用できません。不要な 
メッセージを削除してくださし、。 

TV コー>1レ着信ではあ0ませんか。 

TV コール着信時には簡易留守録/音声メモは 
利用できません。 

転送先の電話番号 
び登録できない 

「1」、「00」、「0120」、「0990」から始まる 
電話番号を登録していませんか。 

110や119、00から始まる国際電話番号、フ 
IJ - ダイがレ、ダイがレ Q 2 などは、転送先とし 
て登録できません。 

TV コール通話中、 
代誓画像に切〇曽 
わった 

TV コー>1レで長時間通話していませんでし 
たか。 

TV コール通話時、カメラ周辺の温度び高くなる 
と、自動的に代誓画像に切り誓わります。この 
ときは、しばらくたってからご利用くださし、。 


〇 







































故障かな？と思ったら 


■ メール 


狂状 

確認すること 

処置 

メールび受信でき 
なし、 

raj (赤色)び表示されていませんか。 

メールのメモ IJ 容量び不足しています。不要な 
メールを削除してください。 (0^61 ページ） 

r 圏タト」 び表示されていませんか。 

電波の届く場所に移動してくださし、。 

写メールび送信で 
さなし、 

旧手は S ! メー>1レに対応していますか。 

S ! メー>1レ/スーノ \° ーメー>1レ/ロングメールなど 
の契約をしていない旧手には、送信できません。 
また、 S ! メー>1レ!^ソ外に対応している携帯電話で 
は、受信できるデータ容量び異なることがあ0 
ます。旧手の受信環境などを確認してくださし、。 

動画を送信できない 

旧手は S ! メール / VGS メール / M PEG -4 
に対応していますか。 

S ! メー J レ / VGS メー J レ /M PEG -4 非対応のソフ 
トノ くンク携帯電話に、動画は送信できません。 


■カメラ 


泣状 

確認すること 

処置 

撮影中、 ディ スフレ 
イに何も表示され 
な < なった 

撮影中、強い衝撃び加わいませんでした 
か。 

本機は、カメラのレンス'前面にメカシャッター/ 
ND フィ J レタを搭載してし、ます。撮影中、本機に強 
し、衝撃び加わるとカメラ保護のため、メカシャッ 
ターび閉じ、画面び無表示になる場合びあ0ま 
す。このときは、一度カメラを終了させ、再度カメ 
ラを起動すると復帰します。 

撮影をの静止画が 
真っ白になる 

撮影モードの長時間露光び設定 （r 皆 J など 
び表示)されていませんか。 

明るい場所での撮影時には、撮影モードの長時 
間露光は roff 」 にしてください。（夜量を撮影す 
るときに長時間露光を設定すると、わすかな光 
をキャッチして美しく撮影できます。） 

画像び暗くなった 
0、画像が乱れる 

画像に強い光び含まれていませんか。 

太陽やランフなど強い光源を画像内に含まない 
よラに撮影してくださし、。 

カメラを起動でき 
なし、 

温度の高い場所で保管していませんでし 
たか。 

カメラ周辺の温度び高いときは、起動できない 
ことがあります。このときは、しばらくたってか 
らご利用くださし、。 

カメラ機旨目び自動的 
に終了する 

カメラを長時間連続で使ってし^ませんか。 

カメラ周辺の温度が高くなると、自動的に終了 
します。このときは、しばらくたってからご利用 
くださし、。 


卿 


メール 

受信ボックス 
新規作成 
新着メール受信 
下書き 

デコレメールテンプレート 
送信済みボックス 
未送信ボックス 
チャットフォルタ 
サーバーメール操作 
SMS 新規作成 
メール / PC メール設定 
1メール’アドレス設定^ 

一般設定 
S ! メール 設定 
PC メール 設定 
SMS 設定 

スピードダイおル/メール 
メール グ ルーフ 設定 

メモ IJ 容量確認 

Yahoo ! ケータイ 

Yahoo ! ケ—タイ 
ブックマーク 
画面メモ 
URL 入力 

閲覧履歴 

PC サイトブラウザ 

ホームぺージ 
ブック7—ク 
画面メモ 
URL 入力 
閲覧履歴 
RSS フイード 



Yahoo ! ケータイ 

PC サイトブラウザ設定 

設定 


文字サイズ 

スクロール単位 

ポインタ設定 

画像-音設定 

メモリ操作 

セキュリティ設定 

ファイル保を先 

ブラウヴ初期化 

設定 IJ セット 

S ! ァプ U 

S ! アプリー覧 

おサイフケータイ 

引アプ U 通知履歴 

設定 


音量 

ノ くックライト 

バィブ 

メモ IJ カードシンクロ 

S ! アフリ通知設定 

着信時優先動作 

S ! アフ U 待受設定 

サラウンド 

S ! アフリ設定リセット 

S ! アフ IJ オール IJ セット 

インフォメーション 

TV 

デジタル TV 

TV プレイヤー 

TV イメージフォルダ 


TV リンク 

香組表 

ファ 5 U ンクリモコン 

録画/視聴で約 

設定 


予約時間お知らせ 

データ 放送 

縦画面サイズ設定 

アイコン表示設定 

イおホン/スピーカー切曽 

オーディオ出力切誓 

通話時タイムシフト設定 

着信時優先動作 

TV ち約優先設定 

録画保存先設定 

オートオフ設定 

なめらか フレーム 補間 

レコーダーコンテンツ 

カメラ 

静止画撮影 

動画撮影 

八ンド5ラー 

パーコード U - ダー 

名刺読み取り 

ラクラク瞬漢ルーペ 

文字読み取0 

画像レビュー 

静止画設定 


撮影サイズ 

フ ォー カス設定 

保を設定 

シャッター 設定 

各種設定 


動画設定 


撮影時間/サイブ 

手ぶれ補正 

7イク設定 

保け日又疋 

カメラキー設定 

エンタテイメント 

モバイルウィジェット 


ウイジ エツ! -一 覧 

ウイジエツト通知履歴 

設定 

モバイルウイジ I ツトとは？ 

S ! 速報ニユース 


S ! 速報ニュースー覧 

設定 

S ! 情報チャンネル/お天気 


最新情報 

バックナンバー 

サービス登録-解除 

再配信要求 

S ! 情報チャンネル通知設定 

お天気アイコン 

ブックサーフィン 

ケータイ 書籍 

ヴール 


■ NM / 生活 

























































































































































































マネー積算メモ 

おサイフケータイ 


生活アフ IJ 

にカード設定 

見せかけコール 


見せかけコール実行 

On/Off 設定 

着信旧手登録 

着信音選お 

着信タイミング設定 

サイレント設定時動作 


■ 時計/計測 


ストップウォッチ 
キッチンタイマー 
巧巧時計 
時報 
歩数計 
簡易方位計 
SIGPS ナビ 
バッテ U —メーター 

■ 文書/録音 

スマート U ンク辞書 
検索 

ドキュメントビューア 
メモ帳 

ちよこつとメモ 
アスキーアート 
ボイスレコーダー 
パーコード/名刺読取 

[く-コ-ドリ-夕— 

データフオルタ' 

QR コード作成 
名刺読み取0 
ラクラク瞬漢ルーペ 


文字読み取0 
読み取0データ確認 

ガイド機能 

データ フォルダ 

ピクチャー 
デジタルカメラ 
着ラた•メロディ 
S ! ァプ U 
ウィジェット 
ミュージック 
ムービ ー 
生ミ舌アプ IJ 
ブック 

きせかえアレンジ 
状況テンプレート 
着デコ 
Flash® 

その他ファイル 
メモ IJ 確認 

メディアプレイヤー 

ミュージック 

続き再生 
プレイリスト 
SD オーディオ 
WMA 

ミュージックダウンロード 
ミュージックサーチ 
設定 
ムービ ー 
続き再生 
プレイ IJ スト 
レコーダーコンテンツ 
SD ビデオ 


ムービーダウン□ード 

西及た 

ス—5ング 
MTP モード 
設定 

I オーディオ出力切曽 
[^MA 全件削除 

コミュニケーション 

S! ともだち状況 
S! —斉!ク 
ちかチャット 
ブ□グツール 

電話機能 

電話帳 

電話帳新規登録 
インフォメーション 
通話履歴 

簡易留守録再生 

留守電サービス再生 
グループ設定 
オーナー情報 
スピードダイおル/メール 
メールグループ登録 
S! 電話帳バックアップ 
電話帳設定 
I 検索方法切曽 

メモリ切誓 
登録先設定 
未登録番号追加 
縦画面時表示設定 
横画面時表示設定 
通話履歴設定 
電話帳管理 



全件コピー 

メモリ確認 

全件モードー括変換 

全件削除 

設定 


■本体 


マナーモード設定 

ディスプレイ設定 


壁紙 

画面ピクチャー 

ベールビユー 

画面エフェクト 

文字表示 

待受設定 

辭やかモード 

S 二電池表示 

電源 On メッセージ 

サブディスフレイ 

バックライト 

パネル点む時間 

ビユーア時着信旧手表示 

ダイおル表示設定 

きせかえアレンジ 

音•パイブ•ライト 


音量 

着信音/ムービー 

効果音 

バイフ 

但信ライト政疋 

キーイルミ設定 

インフォメーン3ンラ仆説 

エニーキーアンサー 

サラウンド 


曰時設定 


曰付時刻設定 

時刻補正 

サ7—タイム設定 

タイムゾーン設定 

時計/カレンダー表示 

世界時計 

アラーム 

祝曰設定 

時刻フォーマット 

日付フォーマット 

カレンダーフォーマット 

キーパックライト設定 

Language 

ユーヴー辞書 

ビューアポジション設定 

タッチパネル設定 


タッチパネル反応設定 

誤動作防止 

タッチパネル補正 

キーショートカット設定 

モーションコントロール設定 


縦横画面切誓 

クイックショートカット 

アクション設定 

アクション練習 

モーションコント□-ル補正 

着信音出力切曽 

受話音量調節 

メニュー切曾 

ダブルナンバー設定 


On/Off 設定 

モード切曽 

暗証番号入力 



回線名/アイコン編集 

回線別着信キ巨否 

着信通知アイコン表示 

パケット接続確認 

利用回線設定 

セキュリティ設定 


PIN 認証 

顔認証機能 

キー操作□ック 

IP サービス設定 

ケータイ機能制御 

機能別ロック 

履歴使用禁止 

シークレツトモード 

□ックメッセージ設定 

暗証番号変更 

ソフトウェア更新 

初期化 


設定 IJ セット 

オールリセット 


■ 外部接続 


Bluetooth 


On/Off 設定 

デバイス登録 

登録済みデバイス 

一括データ送信 

腕時計連携設定 

マイデバイス設定 

マイデバイス情報 

赤外線通信 


On/Off 設定 

一括データ赤外線送信 

IrSS 送信キー設定 


にデータ通信 



1件転送受信設定 

一括データ送信 

USB 接続モード 


カードリーダモード 

レコーダー接続 

MTP モード 

USB 充電 

メモ IJ カードメニュー 


プリント指定 (DPOF) 

SD □—カルコンテンツ 

フォーマット 

メモリ確認 

メモ U カード保存•読込み 


保を(全項目） 

保を(選が項目） 

読込み(全項目） 

読込み(選が項目） 

設定.管理 


■通話 


通話時間-データ通信 


通話時間明細 

データ通信明細 

通話中時間表示 

通話中時間お知らせ音 

簡易留守録設定 


On/Of 懷定 

応答時間設定 

応答文再生 

曰里政 XE 

留守香*転送電話 


留守番電話 

転送電話 

留守番-転送停止 

設定確認 


TV コール設定 


送信画像切曽 

受信画質設定 

送信画質設定 

保留中ガイダンス表示 

バックライト 

スピーカーホン 

7イクミュート 

IJ モー h モニタモード 

駕香号通知-表示 

着信お知らせ機能 

国際究信設定 


国際コード設定 

国番号リスト 

国番号自動付加 

凳着信制限 


発信規制 

発信先限定 

着信規制 

着信拒否 

規制用暗証番号変更 

着デコ設定 


On/Off 設定 

層デコ優先設定 

再発信選が画面 

自動応答(ィぉホン） 

割込通話 


■ネット ワーク 


ネットヮーク選択 
3G/GSM 設定 
電波 Off モード 
ネットワーク自動調整 
ネットワーク状態表示 
外部機器設定 

〇 


























































































































































































































































































































































安を上のごを意 


ご使用の前に、この r ま全上のごを意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。また、お読み 
になったあとは大切に保管してください。 

•ここに示したを意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための 
内容を記載していますので、必すお守0 くださし、。 

>本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第 Z 
者が受けられた損菌こつきまし口ま、当社は責任を負しかねますのであらかじめご了承くださし、。 


なの表示の区分は、表示内容を守らす、誤った 
使用をした場合に生じる危害や損害の程度を 
説明しています。内容をよく理解したラえで 
本文をお読みください。 


ち険 

この表示は\ 

取0扱いを誤った場合、 

「死 t または重傷を負ラ危 
険が切迫して生じることが 
想定される」 

内容です。 

A 警告 

この表示は、 

取0扱いを誤った場合、 

「死 t または重傷を負ラ可 
能性が想定される」 

内容です。 

八注意 

この表示は、 

取0扱いを誤った場合、 

「傷害を負ラ可能性が想定 
される場合および物的損害 
のみの発生が想定される」 

内容です。 




なの給表示の区分は、お守 D いただく内容を 
説明しています。内容をよく理解したラえで 
本文をお読みください。 


0 

禁止 

禁止（してはいけないこと）を示 
します。 

分昭禁止 

分解してはいけないことを示し 
ます。 

水濡れ禁止 

水がかかる場所で使用した0、水 
に濡らした D してはいけないこ 
とを示します。 

磯） 

濡れ手禁止 

濡れた手で巧ってはいけないこ 
とを示します。 


〇 

指示 

指示に基づく行為の強制（必す実 
巧していただくこと)を示します。 

電源プラグ 
を抜< 

電源プラグをコンセントから抜 
いていただくことを示します。 


本機、電池パック、 USIM 力ード、 
巧電器(オプション品)、 

メモ U カード(オプション品） 
の取 D 扱いについて(共通） 


本機に使用する電池パック-巧電器（才 A 
フション品) • 卓上ホルダ-(オプション W 
品）は、ソフトバンクが指定したものを 指示 
使用してください。 

指定品じ(外のものを使用した場合は、電池 
ノ \°ックの漏液-発熱-破裂-発火や、巧電 
器の発熱-発火-故障などの原因とな0 
ます。 


分解•改造•八ンダ付けなどお客様に 
よる修理をしないでください。 

火災-けび-感電などの事故または故障の 分昭禁止 
原因とな0ます。また、電池パックの漏液- 
発熱-破裂-発火などの原因となのます。 

本機の改造は電波法違反とな0、罰則の対 
象とな。まず。 _ 

濡らさないでください。 

水やペットの尿などの液体が入つたとき 
に、濡れたまま放置したり、濡れた電池 水濡れ禁止 
パックを充電すると、発熱•感電•火災- 
けび- 故障などの原因とな0ます。 

使用場所、取0扱いにごを意くださし、。 


高温になる場所（火のそば、暖房器具の ベ、 
そば、直射曰光の当たる場所、炎天下の 
車内など）で巧電*使用*放置しないで 禁止 
くださし、。 

機器の変形-故障や電池パックの漏液- 
発熱•発火-破裂の原因とな0ます。また、 

ケースの一部が熱くな0、やけどなどの原 
因となることびあります。 _ 

本機に電池パックを取り付けたり、充電 /TN 
器を接続する際、ラまく取0付けや接続 
ができないときは、無理に巧わないでく 禁止 
ださい。電池パックや端子の向きを確か 
めてから、取り付けや接続を巧ってくだ 
さい。 

電池パックを漏液-発熱-破裂-発火さ 
せるなどの原因とな0ます。 


本機-電池パック-充電器を、加熱調理 ベ、 
機器（電子レンジなど) • 高圧容器（圧力 
蓋など)の中に入れたり、電磁調理器 (IH 禁止 
調理器）の上に置いた0しないでくださ 
い。 

電池パックの漏液-発熱-破裂-発火や、 

本機と充電器の発熱•発煙•発火-故障 
などの原因とな0ます。 



































安全上のご注意 


プロパンガス、ガソ U ンなどの引火性ガ 
スや粉塵の発生する場所（ガソ IJ ンスタ M 
ンドなど）では、必す事前に本機の電源 指示 
をお切0ください。また、充電ちしない 
でくナ J すし、 

ガスに引火する恐れびあ D まず。 

ガソ IJ ンスタンド構内などでおサイフ 
ケータイ®対応携帯電話をご利用になる 
際は、電源を切った状態で使用してくださ 
し(に力ードロックを設定されている場 
合は、□ックを解除した上で電源をお切0 
ください。） _ 

落としたり、おばたりして、強い衝撃を 
与えないでください。 

電池ノいクの漏液-発熱-破裂-発火や禁止 
火災•感電-故障などの原因とな D ます。 


充電端子や外部機器端子、メモリカード 
ス□ットに水やぺットの尿などの液体 
や導電性異物（鉛筆のなや金属片、金属 
製のネックレス、ヘアピンなど）が触れ 
ないよラにしてください。また内部に入 
れないよラにしてください。 

ショートによる火災や故障などの原因と 
な0ます。 


0 

禁止 


ぐらつし、た台の上や傾いた所など、不安 
定な場所に置かないでください。 

落下して、けがや故障などの原因とな D ま 
す。バイブレータ設定中や充電中は、特に 
ごを意くださし、。 


0 

禁止 


使用中、充電中、保管時に、異音•発煙* A 
異臭など、今までと異なることに気づい M 
たときは、次の作業を巧ってください。 指示 

1. コンセントやシガーライターソケット 
から充電器を持ってフラグを抜いてく 
ださし、。 

2. 本機の電源を切ってくださし、。 

3. やけどやけびにを意して、電池パック 
を取0外してくださし、。 

異常な状態のまま使用すると、火災や感電 
などの原因とな0まず。 


乳幼巧の手の届かない場所に保管して A 
くたさぃ 

誤って飲み込んだ0、けがなどの原因とな指示 
。ます。 _ 

子供が使用する場合は、保護者が取り扱 A 
い方法を教えてください。使用中におい M 
てち、指示どお0に使用しているかをご 指示 
を意くださし、。 

けびなどの原因とな0ます。 


ゆ 


電池パックの取0扱いについて 


電池パックのラベルに記載されている表示によ 
り、電池の種類を確認した上で、ご利用-処分をし 
て < ださし、。 


表示 

電池の種類 

Li-ionOO 

IJ チウムイオン電池 


火の中に投下しないでくださし、。 

電池パックを漏液-破裂-発火させるな 


どの原因となります。 禁止 


なを刺した0、八ンマーでたたいた0 、 ^ 
踏みつけたり、強い衝撃を与えないでく 
ださい。 禁止 

電池パックを漏液-発熱-破裂-発火さ 
せるなどの原因とな0ます。 _ 

電池パックの端子に、針金などの金属 ^ 
類を接触させないでください。また、導 
電性異物（鉛筆のなや金属片、金属製の 禁止 
ネックレス、ヘアピンなど）と一緒に電 
ミ也パックを持ち運んだ0保管した0し 
ないでください。 

電池パックを漏液-発熱-破裂-発火さ 
せるなどの原因となのます。 




電池パック内部の液が巧膚や衣服に付 A 
着した場合は、ただちに本機の使用をや M 
め、きれし、な水で洗し、流してくださし、。 指示 

皮膚に傷害をおこすなどの原因とな D ま 
す。 


所定の充電時間を超えてち巧電が完了し A 
なぃ場合は、充電を中止してくださぃ。 

電池ノ\°ックを漏液-発熱-破裂-発火さ指示 
せるなどの原因となります。 _ 

電池パックの使用中•巧電中•保管時に 、 A 
異臭•発熱•変色-変形など、今までと V 
異なることに気づいたときは、やけどや 指示 
けがにを意して電池パックを取0外し、 

さらに火気から遠ざけてください。 

異常な状態のまま使用すると、電池パック 
を漏液-発熱-破裂-発火させるなどの 
原因とな0ます。 


ぺットが電池パックに陋みつかないよ 
ラごを意ください。 

電池パックを漏液-発熱-破裂-発火さ 
せるなどの原因とな0まず。 




〇 

指示 


電池パック内部の液が眼の中に入った A 
ときは、こすらす、すぐにきれいな水で M 
洗い流し、ただちに医師の診察を受けて 指示 
ください。 

失明などの原因とな0ます。 


不要になった電池パックは、一般のゴミ 
と一緒に捨てないでください。 

端子にテーフなどを貼0、個別回収に出す 
か、最寄りの r ソフトバンクショップ」へお 
持ちくださし、。 

電池を分別している巿の村では、その規則 
に従って処理してくださし、。 


0 

禁止 


© 













































安全上のご注意 


本機の取 D 扱いについて 


モバイルライトの発光部を人の目に近 
づけて点な発光しないでくださし、。 

視力障害の原因となります。また、目びく 
らんだ0、驚いた0してけびなどの事故の 
原因とな D まず。 


0 

禁止 


14 A1: 2002 &A2:2001 


クラス1 LED 製品 


ミ主意事項： 

当製品に使用のモバイルライト 
光源 LED は、指定されていない 
調整等の操作を意図的に行った 
場合、眼の安全性を超える光量 
を放出する可能性びあ D ますので分解しないでくだ 
さい。修理は、指定のサービスステーションに限定さ 
れています。 



a ) 連続発光 


b ) 疲長 


白： 400 -700 nm 
C ) 最大出力 

白： 840 uW (内部 4.8 mW ) 


自動車、バイク、自転車などの乗り物の 
運転中には使用しないでください。 

交通事故の原因とな D ます。 

乗 D 物を運転しなびら携帯電話を使用す 
ることは、法律で禁止されてお0、罰則の 
対象とな0ます。 

運転者び使用する場合は、駐停車び禁止さ 
れていない安全な場所に止めてからご使 
用ください。 _ 

高精度な制御や微弱な信号を取0巧ラ A 
電子機器のおくでは、本機の電源を切つ 
てください。 指示 

電子機器び誤動作するなどの影響をちえ 
る場合びあ0ます。 

※ごを意いただきたい電子機器の例 
補聴器-植込み型也臓ペースメーカ* 

植込み型除細動器-その f 也の医用電気 
機器-火災報知器-自動ドア-その他 
の自動制御機器など 


0 

禁止 


本機の電波により運航のま全に支障を A 
きたす恐れがあるため、航空機内では電 M 
源をお切0 ください。 指示 

機内で携帯電話が使用できる場合は、航空 
会社（の乗務員）の指示に従し、適切にご使 
用ください。 _ 

也臓の弱い方は、着信時のバイブレー A 
シヨン（振動）や着信音量の設定にを意 
してください。 指示 

む臓に影響をちえる恐れびあ0ます。 


〇 


屋外で使用中に雷が鳴0だしたら、ただ 
ちに電源を切って屋内などのま全な場 M 
所に移動してください。 指示 


落雷や感電の原因とな 0 ます。 

赤外線ポートを目に向けて送信しない 
ァゾド さ1、 

目に彫響をちえる可能性があ 0 ます。 

0 

禁止 

モーションコントロール操作時は、周り 
のま全を確認したラえで、本機をしっか 
り握り、強く振りすぎないでください。 

人や物に当った 0、 けびなどの事故や故障 
および破損の原因とな 0 ます。 

0 

禁止 

么1么注意 

車両電子機器に影響を与える場合は使 
用しないでください。 

本機を自動車内で使用すると、車種によ 0 
まれに車両電子機器に影響をちえ、安全走 
巧を損なラ恐れびあ 0 ます。 

0 

禁止 

本機の使用によ0、巧膚に異常が生じた 
場合は、ただちに使用をやめて医師の診 
察を受けてください。 

本機では材料として金属などを使用して 
います。お客様の体質や体調によっては、 
かゆみ-かぶれ-湿疹などが生じること 
びあります。(使用材料： 屈 =109 ページ） 

〇 

指 7 F 


本機に磁気カードなどを近づけた0、挟 
んだ〇しないでください。 


キャッシュカード•クレジットカード- 禁止 
テレホンカード-フロッピーディスクな 
どの磁気データび消えてしまラことがあ 
のます。 


ストラツプなどを持って本機を振り回 
さないでください。 

本人や周囲の人に当ったり、ストラツフが 
切れた0して、けびなどの事故や故障およ 
び破損の原因となります。 

0 

禁止 

本機を長時間ご使用になる場合、特に高 
温環境では熱くなることがあ0ますの 
で、ごを意くださし、。 

長時間肌にふれたまま使用していると、低 
温やけどになる恐れびあります。 

〇 

指示 

着信音が鳴っているときや、本機でメロ 
ディを再生しているときなどは、スピー 
力一に耳を近づけないでください。 

難聴になる可能性びあ0ます。 

0 

禁止 

本機を開閉する際は、指やストラツブな 
どを挟まないよラごを意ください。 

けびなどの事故や破損の原因とな D まず。 

〇 

指示 

デジタルテレビを視聴するときは、巧分 
明るい場所で、画面からある程度の距離 
を空けてご使用くださし、。 

視力低下につながる可能性びあります。 

〇 

指示 

イ市ホンを使巧するときは音量に気を 
つけて < ださい。 

長時間使用して難聴になった0、突然大き 
な音び出て百をいためた0する原因とな 
0ます。 

〇 

指示 


〇 


















































安全上のご注意 


巧電器(オプシヨン品)の取0扱いについて 


充電中は、巧や巧団でおおった0、包ん 
だ0しないでください。 

熱びこもって火災や故障などの原因とな 
D ます。 


0 

禁止 


指定!^ソ外の電源•電圧で使用しないで /TN 
くださぃ。 じソ 

指定ソ外の電源-電圧で使用すると、火災 禁止 
や故障などの原因とな0まず。 

• AC アダプタ（オフション品）： AC 1 00V 〜 

240V 縁庭用 AC コンセント専用） 

•シガーライター充電器（オフション品）： 

DC12V- 24V (マイナスアース 車専用） 

また、お外旅行用として、巿版されている 
「変圧器」 は使用しないでください。火災. 

感電•故障の原因となります。 _ 

長時間使用しない場合は、充電器を持つ A 
てプラグをコンセントから抜いてくだ ^ 
さし、。 電源プラグ 

感電•火災-故障の原因とな D ます。 _ をほ< _ 

シガーライター充電器（オプション品 ） A 
のヒューズが切れたときは、必す指定の M 
ヒューズに交換してください。 指示 

指定ソ外のヒューズを使用すると、火災や 
故障の原因とな D ます。指定のヒューズに 
関しては、シガーライター充電器の取扱説 
明書でご確認くださし、。 




万一、水やぺットの尿などの液体が入っ A 
た場合は、ただちに充電器を持って、コ ^ 
ンセントやシガーライターソケツトか 電源プラグ 


らプラグを抜いてください。 

感電.発煙.火災の原因とな D ます。 

を抜< 

プラグにほこりがついたときは、充電器 
を持ってプラグをコンセントから抜き、 
乾しげこ巧などでふき取ってください。 

火災の原因とな0まず。 

〇 

指示 

シガーライター巧電器(オプション品)は、 
マイナスアース車専用です。プラスアー 
ス車には絶巧に使用しないでくださし、。 

火災などの原因とな D ます。 

Q 

禁止 

充電器をコンセントに差し込むときは、 
卓上ホルダーの端子および巧電器のプ 
ラグや端子に導電性異物（鉛筆のなや金 
属片、金属製のネックレス、ヘアピンな 
ど）が触れないよラにを意して、確実に 
差し込んでくださし、。 

感電•ショート-火災などの原因となり 
まず。 

〇 

指示 

濡れた手で充電器のプラグを抜き差し 
しないでください。 

感電や故障などの原因とな0まず。 

濡れ手禁止 

雷が鳴り出したら、巧電器には触れない 
でください。 

感電などの原因とな0ます。 

0 

禁止 

么注意 1 


お手入れの際は、コンセントやシガーラ g 
イターソケットから、必す巧電器を持つ ^ 
てプラグを抜いてください。 電源プラグ 

感電などの原因とな0まず。 


充電器をコンセントやシガーライター A 
ソケットから抜くときは、コ-ドを引 ] W 
張らす、巧電器を持ってプラグを抜いて 指示 
ください。 

コードを引っ張るとコードび傷つき、感電 
や火災などの原因とな0ます。 _ 

AC アダプタ（オプション品）をコンセン ^ 
卜に接続しているときは、弓 I っ掛けるな 
ど強い衝撃を与えないでください。 禁止 

けびや故障の原因となります。 _ 

通電中は卓上ホルダー(オフション品）の /TN 
充電端子に長時間触れないでください。 

低温やけどになる恐れびあ0ます。 禁止 


医用電気機器近くでの取0巧いについて 


ここで記載している内容は 、 r 医用電気機器への電波 
の影響を防止するための携帯電話端末菁の使用に関 
する指針」 （電波環境協議会[平成9年4月])に華拠、 
ならびに r 電波の医用機器等への影響に関する調査研 
究報告書」 (平成13年3月 「社団法人電浪産業会」） の 
内容を参考にしたちのです。 


植込み型也臓ペースメーカおよび植込 A 
み型除細動器を装着されている場合は 、 M 
ペースメーカ等の装着部位から 22c;m じ （ 指示 
上離して携行および使用してくださし、。 

電波によ0植込み型也臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器の作動に影響をち 
える場合びあ0ます。 


自宅療養など医療機関の外で、植込み型 A 
瓜臓ペースメーカおよび植込み型除細 
動器!^ソ外の医用電気機器を使用される 指示 
場合には、電液による影響について個別 
に医用電気機器メーカなどに確認して 
ください。 

電波によ0医用電気機器の作動に影響を 
ちえる場合びあります。 _ 

医療機関などでは、 UTF を守ってくださ A 
し、。本機の電波により医用電気機器に影 
響を及ぼす恐れがあ0ます。 指示 

•手術室-集中治療室 acu )• 冠状動脈疾 
患監視病室に CU ) には、本機を持ち込ま 
ないでくださし、。 

•病棟内では、本機の電源を切ってくださ 
し、。電源び自動的に入る設定（アラーム機 
能など)をしている場合は、設定を解除し 
てから電源を切ってくださし、。 

• □ ビーなど、携帯電話の使用を許可された 
場所であっても、近くに医用電気機器びあ 
るときは本機の電源を切ってくださし、。 
•医療機関び個々に使用禁止、持ち込み禁 
止などの場所を定めている場合は、その 
_ 医療機関の指示に従ってくださし、。 _ 

満員電車などの混雑した場所にいると A 
きは、本機の電源を切ってください。付 M 
おに植込み型/む臓ペースメーカおよび 
植込み型除細動器を装着されている方 
がいる可能性があ0ます。電源が自動的 
に入る設定（アラーム機能など）をして 
いる場合は、設定を解除してから電源を 
切ってください。 

電波によ0、植込み型む臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器び誤動作するなど 
の影響をちえる場合びあ0ます。 


指示 


ゆ 






































お照いとこを意 


ご利用にあたって 


• 事故や故障などによ D 本体/メモリカードに登録 
したデータ（電話帳-画像-サウンドなど）や設定 
した内容び消失-変化した場合の損害につきまし 
ては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご 
了承ください。大切な電話帳などのデータは、控え 
をとっておかれることをおすすめします。 

•本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下 
街、トンネル内などでは電波び届きにくくなり、通 
話やデジタルテレビ視聴び困難になることがあ0 
ます。また、通話•デジタルテレビ視聴中に電波状 
態の悪い場所へ移動すると、通話やデジタルテレビ 
映像び急に途切れることがあ口ますので、あらかじ 
めご了承くださし、。 

• 本機を公巧の場所でご利用いただくときは、周囲の 
人たちの迷惑にならないよラにごを意くださし、。 

•本機は電波法に定められた無線局です。したびっ 
て、電波法に基づく検査を受けていただくことがあ 
ります。あらかじめご了承くださし、。 

•一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっ 
ているおくで本機を使用すると、雑音び入るなどの 
影響をちえることがあ D ますので、ごを意くださし、。 

• メモリカード佈腻をご利用になるときは、あらか 
じめメモリカードの取扱説明書をよくお読みにな 
り、安全に正しくご使用くださし、。 

• 傍受(ぼラじゅ）にご注意くださし、。 

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商 
品ですび、電波を利用している関係上、通常の手段 
を超える方法をとられたときには第兰者び故意に 
傍受するケースもまったくないとはいえません。こ 
の点をご理解し作こだし作こラえで、ご使用くださし、。 
■傍受とは、無線連絡の内容を第兰者び別の受信機で 
故意または偶然に受信することです。 


• 本機を他人に使わせた0譲渡する目的でお外へ持 
ち出す場合は、輸出許可び必要になることがあ0ま 
すび、旅行や出張時に本人び使用する目的で曰本か 
ら持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 

米国輸出規制によ0本機をキューバ、イラン、朝辭 
民をを義人民な和国、スーダン、シ U アへ持ち込む 
ためには米国政おの輸出許可び必要です。 


お取0扱いについて 


•本機は防水仕様ではあ0ません。水に濡らした 

り、湿度の高し、場所に置かないでくださし、。 

■雨の曰にバッグの外のポケットに入れた0、手 
に持って歩かないでくださし、。 

■エアコンの吹き出し□に置かないでくださし、。 
急激な温度変化によ0結露し、内部が腐食ずる 
原因とな0ます。 

■ 洗面所などでは衣服に入れないでくださし、。 
ポケットなどに入れて、身体をかがめた0する 
と、洗面所に落としたり、水で濡らず原因となり 
ます。 

■海辺などに持ち出すときは、海水びかかった0 
直射日光びあたらないよラに、バッグなどに入 
れてくださし、。 

■ 汗をかいた手で触った0、汗をかいた衣服のポ 
ケットに入れないでください。手や身体の汗び 
本機の內部に浸透し、故障の原因となることび 
あ0ます。 


⑩ 


• 本機の電池パックを長し個外していたり、電池残量 
のなし4犬態で放置したりすると、お客様が登録•設 
定した内容び消失または変化してしまうことがあ 
0ますので、ごを意ください。なお、これらに関しま 
して発生した損害につきましては、当社は責任を負 
し、かねますので、あらかじめご了承くださし、。 

•本機は温度： 5° C 〜35°(：、湿度： 35%〜85%の範 
囲でご使用くださし、。 

•極端な高温や低温環境、直射曰光のあたる場所での 
ご使用、保管は避けてくださし、。 

•カメラ部分に、直射日光び長時間あたると、内部の 
カラーフィルターび変色して、画像び変色すること 
びあ0まず。 

• 端子び巧れていると接触び悪くなり、充電不十分の 
原因とな0ますので、巧れたときは、端子を乾いた 
巧、綿棒などでふいてくださし、。 

• お手入れは、乾いた柔らかい巧などでふいてくださ 
し、。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用 
いると色びあせた0、文字び薄くなった0すること 
びあ0ますので、ご使用にならないでくださし、。 

•本機のディスフレイを堅い物でこすった0、傷つけ 
ないよラごを意くださし、。 

•無理な力がかからないよラにお取0扱いくださし、。 
故障やけびの原因とな0まず。 

■ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しや 
びみこんだり椅子などに座らないでくださし、。 
特に厚し^生地の衣服のときはごを意くださし、。 
■カバンなどに入れるときは、重たい物の下になら 
ないよラに十分ごを意くださし、。 

•イ市ホンマイク端子に指定品]^ソ外のものは、取0付 
けないでください。誤動作を起こした0、破損する 
ことびあります。 


• 電池ノいクを取り外ずときは、必す電源を切ってか 
ら取り外してくださし、。 

データの 登録や メールの 送信等の動作中に電池 
パックを取0外さないでください。 データの 消失- 
変化-破損などの恐れびあ0ます。 

• メモ IJ カードの使用中は、メモリカードを取り外 
した0、本機の電源を切った0しないでくださし、。 
データの消失-故障の原因とな0ます。 

•歩行中は、周囲の音び聞こえなくなるほど、音量を 
上げないでください。事故の原因とな0ます。 

• 卓上ホ J レダー(オフシヨ ン 品）は自動車内で使用しな 
し、でくださし U 辰動により、故障の原因となります。 


⑩ 








お願いとご注意 


I _ 機能制限について _ I 

本機を機種変更/解約した D 、長期間使用しなかった 
ときは、巧の機能び利用できなくな0ます。 

•カメラ、メディアフレイ中一、 S ! アプリ、テレビ 


「 モバイルカメラについて ] 

•カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用くだ 
さし、 

•大切なシーンを撮影されるときは、必す試し撮りを 
行い、画像を表示して正しく撮影されていることを 
ご確認くださし、。 

•撮影び禁止されている場所では撮影しないでくだ 
さし、 


L _ 肖像権について _ I 

•他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を 
無断で公表されたり、利用されたりすることびなし、 
よラにを張できる権利び肖像権です。肖像権には、 
誰にでも認められている人格権と、タレントなど経 
済的利益に着目した財産権（パブ U シティ権）があ 
ります。したびって、勝手に他人やタレントの写真 
を撮って公開した0、配巧した D することは違ま行 
為とな D ますので、適切なカメラ機能のご使用をむ 
びけてくださし、。 


暑作権について 


•音楽、映像、コンピュータ-フ□グラム、データべ一 
スなどは著作権法によ0、その著作物および著作権 
者の権利び保護されています。こラした著作物を複 
製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目 
的でのみ行ラことびできます。この目的を超えて、 
権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を 
含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配 
信などを行ラと、 r 著作権侵害」 r 著作者人格権侵害」 
として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることび 
あ0ます。本製品を使用して複製などをなされる場 
合には、著作権まを遵守のラえ、適切なご使用をむ 
びけていただきますよラ、お願いいたします。また、 
本製品にはカメラ機能び搭載されていますび、本力 
メラ機能を使用して記録したものにつきましても、 
上記と同様の適切なご使用をむがけていただきま 
すよラ、お願いいたします。 


本機に搭載のソフトウェアは著作物であ0、著作 
権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権 
利び含まれてお0、これらの権利は著作権法によ0 
保護されています。ソフトウェアの全部または一部 
を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアが 
ら分離したり、逆アセンスレ、逆コンパイル、リバー 
スエンジニア U ング等は行わないで ください。 第兰 
者にこのよラな行為をさせることも同様です。 
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動画の撮影/再生の技術には rMPEG -4」 び使われて 
います。 

This product is licensed under the MPEG -4 
Visual Patent Portfolio License for the personal 
and non-commercial use of a consumer to ( i ) 
encode video in compliance with the MPEG - 
4 Video Standard C MPEG -4 Video ") and/or ( ii ) 
decode MPEG -4 Video that was encoded by 
a consumer engaged in a personal and non ¬ 
commercial activity and/or was obtained from a 
licensed video provider . No license is granted or 
implied for any other use . 

Additional information may be obtained from 
MPEG LA . 

See http :// vwwv . mpegla . com . 

This product is licensed under the MPEG -4 
Systems Patent Portfolio License for encoding 
in compliance with the MPEG -4 Systems 
Standard , except that an additional license and 
payment of royalties are necessary for encoding 
in connection with ( i ) data stored or replicated 
in physical media which is paid for on a title by 
title basis and/or ( ii ) data which is paid for on a 
title by title basis and is transmitted to an end 
user for permanent storage and/or use . Such 
additional license may be obtained from MPEG 
LA , LLC . 

See http : // WWW . m peg I a . com for additional 
details . 



本機は 、 RSA Security Inc . の RSA ® 
BSAFE ™ ソフトウェアを搭載していま 
す。 

RSA は RSA Security Inc . の登録商標で 
す。 BSAFE は RSA Security Inc . の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 



この製品では、株式会社アプリッ 
クスが Java ™ アプリ ケーシヨ 
ンの実行速度び速くなるよラ 
に設計した JBIend ™ び搭載さ 

れています。 Java iBknd 

Powered by JBIend ™. powered J 

Copyright 1997-2009 Aplix Corporation . 

All rights reserved . 

JBIend および JBIend に関連する商觀ま、日本および 
その他の国における株式会社アフ U ックスの商標ま 
たは登録商標です。 

Java および Java に関連する商標は、米国およびその他 
の国における米国 Sun Microsystems , Inc . の商標ま 
たは登録商標です。 


豐の製の迎 

miaoSDHCTM 、 micraSD ™、 miniSD ™ は SD Card 
Association の商標です。 


NetFront 

本製品はインターネットブラウヴおよび SMIL プレー 
巾として、株式会社 ACCESS の NetFront Browser お 
よび NetFront SMIL Player を搭載しています。 
Copyright © 2009 ACCESS CO ., LTD . 

ACCESS 、 NetFront は株式会社 ACCESS の日本また 
はその他の国における商標または登録商標です。 

本製品の一部分に Independent JPEG Group び開発 
したモジユー>1レび含まれています。 


IrSimpleTM 、 IrSS ™ および irSimpleShot ™ は、 
Infrared Data Association ® の商標です。 
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お願いとご注意 


Bluetooth ® is a trademark of the Bluetooth S に, 

©Bluetootif 

The Bluetooth word mark and logos are owned 
by the Bluetooth S に， Inc . and any use of 
such marks by Sharp is under license . Other 
trademarks and trade names are those of their 
respective owners . 


Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国及 
びその他の国における登録商標です。_ 

Powered by Mascot し apsule ® 

Powered by MascotCapsule ®/3 DView package ™ 
MascotCapsule ® is a registered trademark of HI 
CORPORATION 

©2002-2009 HI CORPORATION . All Rights 
Reserved . 


Bluetooth ® は、米国 Bluetooth S に, Inc の登録商標です。 
本機の Bluetooth ® 機能の周波数帯では、電子レンジ 
などの産業-科学-医療用機器や、工場の製造ライン 
等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局な 
ど少ソ下、 「他の無線局」 と略す）び運用されています。 
他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事 
項にを意してご使用くださし、。 

1 Bluetooth ® 機能を使用する前に、近くで同じ周 
波数帯を使用する「他の無線局」び運用されてし、 
ないことを目視で確認してください。 

2万一、 Bluetooth ® 機能の使用にあたり、本機と 
「他の 無線局」との間に電波干渉の事例が発生 
した場合には、速やかに使用場所を変えるか、 
Bluetooth ® 機能の使用を停止（電波の発射を停 
止）してくださし、。 

3その他不明な点やお困0のことび起きたときに 
は、なの連絡先へお問い合わせくださし、。 
連絡先：ソフトバンクモバイルお客さまセンター 
ソフトバンク携帯電話から157 (無料） 

(一般電話からおかけの場合、巻末の 「お問い 
合わせ巧」 を参照してくださし、。） 

この無線機器は、 2.4 GHZ 帯を使用します。変調方式 
として FH - SS 変調方式を採用し、与干渉距離は1 0 rnm 




Fel に a はソニー株式会社び開発した非接触にカード 
の技術方式です。 

Fel に a はソニー株式会社の登録商標でず。 

妊)は、フェ IJ カネットワークス株式会社の登録商標 
です。 

Fel に a IS a contactless 1 C card technology 
developed by Sony Corporation . 

Fel に a is a trademark of Sony Corporation . 

r おサイフケータイ」は、株式会社 NTT ドコモの登録商 
標です。_ 

QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標で 
す。 


□ 


I ADOBE 
FLASH 
ENABLED 

本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe ® 
Flash ® Lite ™ テクノロジーを 搭載しています。 


Adobe Flash Lite Copyright © 2003-2007 
Adobe Systems Incorporated . All rights reserved . 
Adobe 、 Flash 、 および Flash Lite は Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびに 
その他の国における登録商標または商標です。 


お目覚め TV 、 ベールビュー、 VeilView 、 スマートリ 
ンク、見せかけコール、スマート U サイズズーム、 
AQU 0 S . AQU 0 S SHOT 、 笑顔フォーカスシャツ 
夕一、振り向きシャッターはシャーフ株式会社の登録 
商標または商標です。 


ドキュメントビューアは、 Picsel 
nircol レ Lj Technologies により実現して 
くぃます。 

Picsel , Picsel Powered , Picsel Viewer , Picsel File 
Viewer , Picsel Document Viewer , Picsel PDF Viewer 
または Picsel キューブ □ ゴは Picsel Technologies の商 
標または登録商標です。_ 

層ラた®、層ラたフル®は、株式会社ソニー•ミュー 
ジックエンタテインメントの登録商標です。_ 

BookSurfing は株式会社セルシス、株式会社ボイ 
ジャー、株式会社インフォシティの登録商標です。_ 

r ジーニアスモバイル英和辞典」 

©2005-2008 Taishukan 
r ジーニアスモバイル和英辞典」 

©2005-2008 Taishukan 
「日月鏡モパイル国語辞典」 

_©2005-2008 Taishukan _ 

• r ジーニアス英和巧典 MX . net 」 

◎ K 0 NISHI Tomoshichi , MINAMIDE Kosei & 
Taishukan , 2008 

• r ジーニアス和英辞典 MX . net 」 

◎ K 0 NISHI Tomoshichi , MINAMIDE Kosei & 
Taishukan , 2008 
• 「日月鏡国語辞典 MX . net 」 

©KITAHARA Yasuo & Taishukan , 2008 

• r イ S ダス百科」 ◎集英社 

• r 曰本大百科全書（ニッポニカ)」 r デジタル大巧泉」 
「プログレッシブ英和中辞典」 

「プログレッシブ和英中辞典」◎/」偉館 
•「 Amazon . co . jp 」 は、 Amazon . com , Inc . またはそ 

の関連会社の商標です。 


A EUPH 0 N 丫 TM は、 DiMAG に(ダイマジック 
社）の仮想音源処理技術を含む総合的な音 
EUPHDI^Y 質向上技術の商標です。 

A 包ダイナミックレンジ補正は、 Apical Limited 
の iridix テクノ □ジーを使用してしほす。 

apical 

r らくらく瞬漢ルーぺ ™」 は 株式会社 アイエスピーの 
商標です。_ 

PhotoSolid® 、 FaceSolid® 、 MovieSolid®、Frame 
Solid® 、 PhotoScoute 「 ® 、 T 「 ackSolidTM、strobo 
Photo™ は株式会社モルフ ォの 登録商標または商標 
です。 

SOFTBANK およびソフトバンクの名称、□ゴは日本 
国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社 
の登録商標または商標です。 

「 Yahoo !」 および 「 Yahoo !」「 YU の□ゴマークは、米 
国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。 

CP8 PATENT 

S ! アフ iJ 、 S ! GPS ナビ、モバイルウィジェット、 S ! 速 
報ニュー义引情報チャンネル、 S !ともだち状;'兄、 S ! 
一き卜ーク、ちかチャッ KS ! 電話帳バックアッス 
お天気アイコン、ダブルナンバー、きせかえアレンジ、 
TV コール、生活アフリ、着デコ、 PC メール、 PC サイト 
ブラウヴ、マルチジョブ、デコレメール、 S ! メール、 
フィー U ングメール、写メール、位置ナビ、安む遠隔 
□ック、コンテンツ得パックはソフトバンクモバイル 
株式会社の登録商標または商標です。 

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商 
標または商標です。 





























, 携帯電話傑のは吸収率 (SAR) について^ 


この機種 [933 SH ] の携帯電話機は、国が定めた電波 
の人体吸収に関する技術基準に適合しています。 

この技術基華は、人体頭部のそばで使用する携帯電 
話機などの無線機器から送出される電波び人間の健 
康に影響を及ぼさないよラ、科学的根拠に基づいて 
定められたものであ0、人体頭部に吸収される電波 
の平巧 エネルギー 量を表す比吸収率 （SAR : Specific 
Absorption Rate ) について、これび 2 W / kg ※の許容 
値を超えないこととしています。この許容値は、使用 
者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を 
含んでおり、世界保健機関 ( WHO ) と協力関係にある 
国際非電離放射線防護委員会 aCNIRP ) び示した国際 
的なガイドラインと同じ値になっています。 

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波 
まに基づき国の技術基華に適合していることの証明 
(技術基華適合証明）を受ける必要びあ0ます。この携 
帯電話機 [933 SH ] も財団法人テレコムエンジニアリ 
ングセンターから技術基華適合証明を受けてお0、 
SAR は0.574 W / kg でず。この値は、技術基準適合証 
明のために財団法人テレコムエンジニア U ングセン 
ターによって取得されたものであ0、国び定めた方法 
に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定され 
た最大の値です。個クの製品によって SAR に多少の差 
異び生じることもあ D ますび、いすれも許容値を満足 
しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との 
通信に必要な最低限の送信電力になるよラ設計され 
ているため、実際に通話している状態では、通常 SAR 
はより小さい値となります。 


SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたし、 
方は、下記のホームページをご参照くださし、。 

総務省のホームページ 

http :// www . tele . sounnu . go . Jp / j / ele / index.htnn 
社団法人電波産業会のホームページ 
http :// www . arib - ennT . org / initiation / sar.htnnl 
X 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 
則第14条の2 ) で規定されています。 


「ソフトバンクのボディ SAR ポリシー」について 

木ボディ場体) SAR とは：携帯電話機本体を身体に 
装着した状態で、携帯電話機にイ市ホンマイク等を装 
着して連続通話をした場合の最大送信電力時での比 
吸収率 ( SAR ) のことです。 

木木比吸収率 （ SAR ): 6分間連続通話状態で測定し 
た値を掲載しています。 

当社では、ボディ SAR に関する技術基準として、米国連 
邦通信委員会 ( FCC ) の基華および欧リ ’II における情報を 
掲載してし、ます。詳細は r 米国連邦通信委員会 ( FCO の 
電波ばく露の影響に関する情報」 r 欧州における電波ば 
く露の影響に関する情報」をご参照くださし、。 

木**身体装着の場合：一般的な携帯電話の装着法 
として身体から1 .5 センチに距離を保ち携帯電話機の 
背面を身体に向ける位置で測定試験を実施していま 
す。電波ばく露要件を満たすためには、身体から1 . 5セ 
ンチの距離に携帯電話を固定出来る装身具を使用し、 
ベルトクリツフやホルスター等には金属部品の含ま 
れていないものを選んでくださし、。 

ソフトバンクモバイルホームページからも内容をご 
確認いただけます。 

http :// www . softbanknnobile . co . jp / ja / info / public / 

emf / emf 02 .html 




「米国連邦通信委員会 ( FCC ) の電波ばく露の 影響 
に関する情報」 

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関び定 
期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された 
基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢 
や健康状態にかかわらす十分に安全な値となってし、 
まず。 

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響 
は、比吸収率 （ SAR : Specific Absorption Rate ) とい 
ラ単位を用いて測定します。 FCC で定められている 
SAR の許容値は、1 .6 W / kg となっています。 

測定試験は機種ごとに FCC び定めた基準で実施され、 
下記のとお0本取扱説明書の記載に従って身体に装 
着した場合は0.527 W / kg です。 

身体装着の場合：この携帯電話機 [933 SH ] では、一 
般的な携帯電話の装着まとして身体から1 .5 センチに 
距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で 
測定試験を実施しています。 FCC の電波ばく露要件を 
満たすためには、身体から1 .5 センチの距離に携帯電 
話を固定出来る装身具を使用し、ベルトクリッフやホ 
ルスター 等には金属部品の含まれて いない ものを還 
んでくださし、。 

上記の条件に該当しなし^装身具は 、 FC C の電波ばく露 
要件を満たさない場合もあるので使用を避けてくだ 
さし 

比吸収率 ( SAR ) に関するさらに詳しい情報をお知り 
にな0たい方は下記のホームページを参照してくだ 
さし 

Cellular Telecommunications & Internet 
Association ( CTIA ) のホームぺージ 
http ;// www . phonefacts.net (英文のみ） 


r 欧州における電波ばく露の影響に関する情報」 
この携帯電話機に 33 SH 】 は無線送受信機器です。本 
品は国際指針のお奨する電波の許容値を超えないこ 
とを確認しています。この指針は、独立した科学機関 
である国際非電離放射線防護委員会 aCNIRP ) び策定 
したものであ口、その許容値は、使用者の年齢や健康 
状態にかかわらす十分に安全な値となっていまず。 
携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響 
は、比吸収率 （ SAR : Specific Absorption Rate ) とい 
う単位を用いて測定します。携帯機器における SAR 許 
容値は2 W / kg で、身体に装着した場合の SAR の最高 
個ま0.563 W / kg * です。 

SAR 測定の際には、送信電力を最大にして測定するた 
め、実際に通話している状態では、通常 SAR はよ0ル 
さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要 
な最低限の送信電力で基地局との通信を巧ラよラに 
設計されているためです。 

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在 
の科学情報では人体への悪影響は確認されていない 
と表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合 
には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を 
頭部や身体から離して使用することび出来るノ\ンズ 
フリー用機器の利用を巧奨しています。 

さらに詳しい情報をお知0にな0たい場合には世界 
保健機関のホームページをご参照くださし、。 
( http :// www . who . int / ennf ) (英文のみ） 

* 身体に装着した場合の測定試験は FCC び定めた基 
華に従って実施されています。値は欧州の条件に基 
づいたちのです。 
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おちな仕な 


仕様変更などによ0、内容が一部異なることがあ D ます。 


933 SH 


質量 

約 127 g 

連続通話時間 

約230分 (3 G モード） 

約220分 ( GSM モード） 

連続待受時間 

約310時間 (3 G モード） 

約280時間 ( GSM モード） 

(ク□ーズポジション時） 

巧電時間（本機の 
電源を切って充電 
した場合） 

AC アタ'フタ： 

約135分 

シガーライター巧電器： 

約140分 

サイズ 

(幅 X 高さ X 奥行） 

約 51 X 110.6 X 16.7 mm 
(ク□ーズポジション時、突起 
部除く） 

最大出力 

0.25 W (3 G モード） 

2.0 W(GSM モード） 


•上記は、電池パック装着時の数値です。 

■連続通話時間とは、充電を満たした新品の電 
池パックを装着し、電波が正甫に受信できる 
静止状態から算出した平ち的な計算値です。 

■連続待受時間とは、充電を満たした新品の電池 
パックを装着し、本機をク□—ズポジションに 
した状態で通話や操作をせす、電波が正甫に 
受信できる静止状態から算出した平ち的な計 
算値です。国内 （3 G モード）においては、 IP サー 
ビス設定、着デコ設定、 S ! アフリ通知設定、ウィ 
ジエット通知設定が「〇け」のときの数値です。 

♦お使いの場所や状況、設定内容によって、上記 
の各時間は変動します。 


>液晶ディ スフレイは非常に精密度の高い技術 
で作られていますび、画素欠けや甫時点灯す 
る画素があ0ますので、あらかじめご了承く 
ださし、。 

I メモ IJ 容量 I 

■データ フォルダ 

80 M バイト（デコレメールテンフレー KS ! アフリと 
メモ IJ を巧ち） 

■ メール 


受信ボックス 

10 M バイト、3000件 

下書き 

5 M バイト（送信済みボックス 
は最大1000件） 

送信済みボックス 

未送信ボックス 

デコレ メール テン 
プレート 

80 M バイト（データフオルタ'、 
S ! アプリとメモ IJ を巧ち） 


■カメラ 


静止画 

約24枚※1 

(10 M / A イクオリティ） 

動画 X 2 

長時間撮影 

約30分 X 3 

(メモリカード保を時） 

メール添付 

1 M バイト/ 295 K バイト 


XI 本体に何も保をされていないときの目安 
X 2 1ファイルあた D の保を可能容量の目安 
X 3お使いの場所や状況、設定内容によって、変動す 
ることびあります。 

■ S ! アプ IJ 

100件、 80 M バイト（デコレメールテンフレート、 
データフオルタ'とメモ U を巧ち） 


巧^ 


付属品 


■電池 パック （ SHBCC 1) 


電圧 

3.7 V 

使用電池 

IJ チウムイオン電池 

容量 

710 mAh 

外形サイズ 
(幅 X 高さ X 奥行） 

約 37.7 X 46.9 X 4.2 mm 
僕起部除く） 


使用ネオ料 


使用箇所 

使用材料、表面処理 

キャビネット（メインディ 
スプレイ側） 

マグネシウム/化成処 
理、焼付け塗装 

キャビネット（側面帯)、力 
メラリング、サイドボタン 
(音量大ボタン、音量ルボタ 
ン、誤動作防止/カメラボ 
タン） 

ABS 樹脂/不連続蒸 
着、アク U ル系 UV 塗装 

キャビネット（操作ボタン 
側） 

ナイ□ン樹脂/アクリ 
ル系 UV 硬化塗装処理 
(下地：アクリル系塗 
毀 

キャビネット（電池パック 
側)、電池カバー 

ABS 樹脂/アクリル系 
UV 硬化塗装処理（下 
地：アクリル系塗装） 

ディスフレイ窓、カメラ透 
明窓、サブディスフレイパ 
ネル、モバイルライト窓、レ 
シーバーカバー 

アクリル樹脂 


使用箇所 

使用材料、表面処理 

マルチガイドボタン（カー 
ソルキー部分）、センター 
ボタン、メールボタン、 
シヨートカット / A/a ボ 
タン、クリア/バックボタ 
ン、開始ボタン、ダイ市ル 
ボタン、 g 辛書ボタン、マル 
チジョフ機能/7ナーボ 
タン、 Yahoo ! ケータイ- 
ボタン、 テレビ/文字ボタ 
ン、電源/終了ボタン、力 
メラボタン 

UV 硬化棚旨 

飾0シート（操作ボタン)、 
ネジカバー(操作ボタン側） 

PET/UV 硬化樹脂 

赤外線ポート 

ABS 樹脂（赤外線グ 
レード） 

メモ IJ カードスロツトカ 
バー、イ中ホンマイク端 
子キャッフ、外部機器端子 
キャッフ 

PC 樹脂/アク IJ ル系 
UV 塗装/エラスト 
マー樹脂 

電池パック 

PC 樹脂 

充電端子 

SUS / 金メッキ（下 
地；ニッケル） 

ネジ 

SWCm 6 A/Ni メッキ 

USIM ピン 

銅合金/金メッキ（下 
地；ニッケル） 
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巧証書とアフターサービス 


■保証書 

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書 

がついています。 

• お買し^上げ店名、お買し^上げ曰をご確認くだ 
さし、 

•内容をよくお読みのラえ、大切に保管してく 
ださし、。 

■保証期間は、保証書に記載してお0ます。 

•本製品の故障、誤作動または不具合などに 
よ0、通話などの機会を逸したために、お客 
様、または第兰者が受けられた損害につき 
ましては、当社は責任を負いかねますので 
あらかじめご了承くださし、。 

•故障または修理によ0、お客様が登録/設 
定した内容が消失/変化する場合びあ0ま 
すので、大切な電話帳などは控えをとって 
おかれることをおすすめします。 

なお、故障または修理の際に本機に登録し 
たデータ（電話帳/画像/サウンドなど）や 
設定した内容び消失/変化した場合の損害 
につきましては、当社は責任を負いかねま 
すのであらかじめご了承くださし、。 

•本製品を分解/改造すると、電波法にふれ 
ることがあります。また、改造された場合は 
修理をお引き受けできませんので、ごを意 
くださし、。 


■アフターサービス について 

修理をご依頼になる前に、 r 故障かな？と思っ 
たら」に掲載されている項目をちラー度ご確 
認ください。け置=85ページ） 

該当する症げがないときや、異常を解決でき 
ないときは、ご契約いただいたソフトバンク 
の故障受付(巻末)にご相談ください。 

その際、でさるだけ詳しく異甫のが態をお聞 
かせください。 

•保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修 
理いたします。 

•保証期間後の修理につきましては、修理によ 
0機能が維持できる場合は、ご要望によ0ち 
償修理いたします。 

その他アフターサービスの詳細については、 
お買い上げいただいた「取扱店」、最寄りの 
r ソフトバンクショップ」または巻末の「お問 
い合わせ先」までご連絡ください。 

なお、補修用性能部品（機能維持のために必要 
な部品）の最低保有期間は、生度打ち切 D 後6 
年です。 


巧 



First Step Guide 


Before Using Handset _ 

Handset Functions _ vii 

General Notes _ x" 

Customer Service xv 


See Online User Guide for "Safety Precautions ." 


Before Using Handset 


| Accessory 

Battery (SHBCC1) 




• Press and slide as shown . 

0 Insert battery 



Charging 

Use specified AC Charger ZTDAA1 (sold 
separately) only. 


AC 100 V Outlet 



AC Charger 

0 Plug AC Charger into AC 
outlet 

• Small Light illuminates red while 
charging . 


0 Close cover 



• Small Light goes out when battery is 
full . 

0 After charging, unplug AC 
Charger, then disconnect 
handset 


晴ク 



0 Slide in USIM Card with に 
chip facing down 

0 Insert battery (P.ii) 


I_ USIM PIN _I 

4-digit code (タタタタ by default); activate 
PIN Entry to restrict usage. Change PIN 
as needed. 

■ PIN Lock & Cancellation (PUK Code *) 

Entering incorrect PIN three consecutive 
times activates PIN Lock, limiting 
handset use. Enter PUK Code to unlock. 
For details, contact SoftBank Mobile 
Customer Center, General Information. 
*Each USIM Card has a unique Personal 
Unblocking Key (PUK Code). Do not 
disclose it to unauthorized persons. 


• First power off handset and remove 
battery . 

• Do not force USIM Card into/out of 
handset . 

• USIM Card must be inserted to use 
handset . 


か 



















Before Using Handset 


[ Manner Mode 

■ Minding Mobile Manners 

Please use handset responsibly. Inappropriate 
handset use can be both dangerous and 
bothersome. Please take care not to disturb 
others when using handset. Adjust handset 
use according to your surroundings. 

Activating/Canceling Manner Mode 

■ l@ 叫 (Long) 

[ Security Codes 

■ Handset Code 

タタタタ by default; use or change some 
functions. 

■ Center Access Code 

4-digit code selected at contract; access 
Optional Services via landlines or change 
contract details. 

■ Network Password 

4-digit code selected at contract; restrict 
incoming/outgoing calls (Call Barring). 

• Message appears for incorrect code 
entries ; retry . 

• If Network Password is incorrectly 
entered three times consecutively , Call 
Barring settings are locked . To resolve , 
Network Password and Center Access 
Code must be changed . For details , 
contact SoftBank Mobile Customer 
Center , General Information . 


Specifications 

Weight * 

127 g 

Continuous 

Talk Time * 

230 minutes (3 G ) 

220 minutes ( GSM ) 

Continuous 
Standby Time * 
(clamshell closed ) 

310 hours (3 G ) 

280 hours ( GSM ) 

Charging Time * 
(power off ) 

AC Charger :135 minutes 
In-Car Charger :140 minutes 

Dimensions * 

(W X H X D ) 

51 X 110.6 X 16.7 mm 
(clamshell closed , without 
protruding parts ) 

Maximum 

Output 

0.25 W (3 G ) 

2.0 W に SM ) 


•Values calculated with battery installed . 
* Approximate value 


o 


Display Indicators & Key Assignments 

1 

Signal strength 

t 

Manner mode active 

m 

Packet transmission available (3G) 

圓 

Battery strength 


Packet transmission available (GSM) 

m 

New Voicemail 

図 

Unread mail 

み 

Alarm set 


巧 


Memory Card in use 


@ 


© 


區諾阳 I 


J 


〔甘 is I 


〔面が I 


Open Messaging menu or 
execute Softkey functions 


Open Shortcuts menu. In 
text entry windows, toggle 
upper/lower case 


Delete entries, escape/ 
return to previous window 


托 I Initiate/answer calls 


Enter numbers/characters 


麵 I Open Dictionary 


Select handset mode 



Multi Selector 

Select menu items, move cursor, 
or scroll pages, etc. Multi 
Selector operations are indicated 
in this guide as shown below: 
®: Press the center 
©: Press the left side 
Press the right side 
風 Press the bottom 


回 


Open Yahoo! Keitai Main 
Menu or execute Softkey 
functions 


Activate TV or switch entry 
mode 


Turn handset power on/off 


Side Key 

Volume Key operation is indicated 
in this guide as shown below: 
Press ◎ or ◎ 


〔。因 〕 [Activate mobile c 
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Before Using Handset 


Menu List 

1 


」 Recorder Contents 


Compass 

B 



Change Menu 


Received Msg. 

S! GPS Navi 


| s ! Friend's Status 

Double Number 

Create Message 


Photo Camera 

Battery Meter 

S! Circle Talk 

Locks 

Retrieve New Msg. 

Video Camera 

1 Doc-/Rec. 1 

Near chat 

Software Update 

Drafts 

Hand Mirror 


Dictionary 

Bloq Tool 

Master Reset 

Templates 

Scan Barcode 

Search 

1 Phone 

1 1 Connectivity | 

Sent Messages 

Scan Card 

Document Viewer 


Phone Book 


Bluetooth 

Unsent Messages 

Kanji Grabber 

Notepad 

Add New Entry 

Infrared 

Chat Folder 

Scan Text 

Scratch Pad 

Information 

に Transmission 

Server Mail Box 

Review 

ASCII Art 

Call Log 

USB Mode 

Create New SMS 

Photo Settings 

Voice Recorder 

円 ay Messages 

USB Charge 

Settings 

Video Settings 

Barcode/Scan 

Call Voicemail 

Memory Card 

Memory Status 

Set Camera Key 

Phone Help 

Set Category 

Backup/Restore 

Yahoo! Keitai 

1 Entertainment 

1 Data Folder 

My Details 

II Call 1 


Yahoo! Keitai 

i 

Mobile Widget 


円 ctures 

Speed Dial/Mail 


Call Time/Data Counter 

Bookmarks 

S! Quick News 

DCIM 

Mail Groups 

Answer Phone 

Saved Pages 

S! Information Channel 仙/的ホ押 

Ring Songs»Tones 

S! Addressbook Backup 

Voicemail/Divert 

Enter URL 

BookSurfing 

S! Appli 

Ph.Book Settings 

Video Call 

History 

e-Book Viewer 

Widget 

Call Loq Setting 

Show My Number 

PC Site Browser 

Music 

Manage Entries 

画 Missed Calls 

Browser Settings 

II PI M/Life 1 

Videos 

I 

迦 3 


Int'l Calling 

i 

r ■ 


Calendar 

Lifestyle-Appli 

11 Phone 

Call Barring 


S! Appli Library 

Alarms 

Books 


Mode Settings 

Decoration Call 

Osaifu-Keitai 

Wakeup TV 

Customized Screen 

Display 

Auto Answer 

Notification History 

Relaxation Time 

Status Templates 

Customized Screen 

Call Waiting 

Settings 

Tasks 

Decoration Call 

Sounds & Alerts 

11 Network | 

Information 

Calculator 

Flash ⑩ 

Date & Time 


Select Network 

1 

V 

Expenses Memo 

Other Documents 

Set Key Light 

Select Service 


Digital TV 

Osaifu-Keitai 

Memory Status 

雲 語 選巧 (Language) 

Offline Mode 

TV Player 

Emulated Call 

E 

。【が化 


User D に tionary 

Retrieve NW Info 

TV-lmage Folder 

IlClock/Gauqe | 


Music 


Viewer Position 

Network Info 

TV Link 


Stopwatch 

Videos 

Touch Panel 

External Device 

TV Listing 

Countdown Timer 

Streaming 

Set Key Shortcut 



Familink Remote 

World Clock 

MTP Mode 

Motion Control 


Reservation List 

Hour Minder 

Settings 

Ringer Output 

Settings 

Pedometer 




Earpiece Volume 


Handset Functions 


Basic Operations 


[ Handset Power On/Off ] 

■ Power On 

应 J (Long) 

After Power On Graphic , follow these steps : 
に ] に ]®®® 

In Main Menu , change interface to English 
( below ). 

■ Power Off 

回 (Long) 

[ English Interface i 

設定 Language English 

[ Network Settinps 」 

Retrieve Network Information to use 
Network-related services; the first time 
you press ©, © or ©, a prompt 
appears. 

®, © ，©〇 r © ^ Yes Retrieval 
starts 

• Retrieval automatically sets Clock. 

[ My Phone Numoer i 

® ♦画 


Calling 


[ Voice Call 

Enter number 
• 应] ♦ Call ends 
[ Redialing 

©♦A record ♦ E ] 

• 应] ♦ Call ends 

[ Video Call 

Enter number >@ 伞 Video Call 
• 应] ♦ Call ends 



Other Party's 
Number/Name 

Incoming Image 


Outgoing Image 


か 



















































































































































































































Handset Functions 


[ International し all 

Enter number ♦負)* Int'l Call 
A country ♦受)♦应 J 
• 区] ♦ Call ends 

• 933 SH is Global Roaming eligible . 
For details , contact SoftBank 
Mobile Customer Center , General 
Information . 

[ Answering a Call 

When a call arrives , ED 
• 区] ♦ Call ends 

[ Answer Phone 

■ Activating 

悟战叫 ( Long ) 

• To cancel , 輕过 ( Long ) 

■ Playing Messages 
極 3^ A record 伞® 

• To stop , ® 


Text Entry 


[ Switching bntry Modes ] 

In text entry windows , © A mode 
* Enter text 

[ Exampfe: bnterinq no ] 

In text entry windows , ©♦ Abe 

L 巨 J ミ。)巨 J ミ 。 |l 巨 J ミ。||_巨 


Messaging 


[_ SMS/S! Mail _| 

■ SMS 

Exchange up to 160 alphanumerics with 
SoftBank handsets. 

■ S! Mail 

Exchange up to 30,000 characters with 
e-mail compatible handsets, PCs, etc; 
attach media files, etc. 

[ Lustormzing Address i 

Change alphanumerics before @ of 
the default handset mail address. 
Customizing handset mail address helps 
reduce spam. 

©E Settings Address Settings * 

English Onscreen instructions 

[ Sending Messages i 

Create Message ( S ! Mail ) or Create 
New SMS Enter recipient * Enter 
subject ( S ! Mail ) ♦ Attach files ( S ! Mail )* 
Enter text *© 

[ Receiving Messages ] 

Information window opens for new mail. 

® to open message list. 


⑩ 


Phone Book 


Voicemail 


[ 印 one Book bntry Items ] 

■ Phone Number 

Enter up to five numbers on handset 
(32 digits each). 

■ Mail Address 

Enter up to five addresses on handset 
(128 single-byte alphanumerics each). 

[ Saving to Phone Book i 

Phone Add New Entry 

Last Name : Enter 伞® * First Name : 

Enter 4^®^ Add Phone Number : 
Enter number An icon 
AddEma"Add 階 ss : 命令)* Enter address 
An icon ♦©♦© 

[ Editing Entries ] 

©■►An entry ♦©♦ Edit ♦务* An item 
♦(§)♦ Edit ♦®^© 

[ Dialing via Phone Book i 

Enter reading * A name 
A phone number i 


[_ Activating _] 

Settings ♦® ♦ Call * Voicemail / 
Divert 伞 Voicemail *(§)■► Activate 
今® 今 Always or No Answer ♦旁 ♦ Ring 
time (for No Answer ) 

[ Playing Messages i 

Phone Call Voicemail 
Follow the voice guidance 


Mobile Camera 


i C が turinf Still Ima 響 es 

Camera Photo Camera ♦多） 

♦ Frame image on Display 

[ Recording Video i 

Camera Video Camera 

Frame image on Display 
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Digital TV 


Handset Functions 



L Area Setup 

Follow these steps when activating TV 
for the first time: 

©♦ Yes A region ♦度)^ 

A prefecture A locality 


L Watchinp TV 

©♦A channel to adjust volume 
• To end , 应 J * Yes 

■ Panel Description 


Area name 
Program 




Channel 
key 

Channel 


— ll=MM|ig| < 

iiifeilBiBr" 


-Station 
name 
Sound 
Channel 
Volume 
Signal 
strength 


[ Recording/Playing Programs i 


■ Recording 

©♦A channel * 应!] ( Long ) to start ♦ 
回 ( Long ) to end 


■ Playing 

感*@* TV Player A file ♦多) 
• To stop , © ( Long ) 


Yahoo! Keitai 


r Using Yahoo! Keitai _] 

©♦ Highlight menu item 

[ Using PC Site Browser ] 

Yahoo ! Keitai ♦ PC Site Browser 

Homepage (Onscreen 
prompts ) Highlight menu item 今® 


Media Player 


[ 


Playing Music 


] 


Media Player 伞® 伞 Music 伞® ♦ My 
Music * Music or Ring Tones * All 
MwZc ♦ 旁伞 A file ® 




Artist でお 

Playback Mode — i Sound i — Information 
Status | e お ctsi link 


Track - 
number 

Playback 

slider 

Rewind 



Elapsed 
time 
Volume 
control 

Volume 
Fast forward 


Adding Playlists 

Media Player ♦ Music ♦( J ) ♦ My 

Music ® * Music or Ring Tones 
Add New Playlist Enter name 


Managing Files 


[ Ooeninp Fiies j 

Data Folder A folder * 

A file ♦承 

[ Format Memory Card i 

(§)♦ Settings Connectivity ^ 
Memory Card * Format Card 伞 

Yes Handset Code Yes ® 


Software Update 


[ Precaution i 

Before updating software, end all active 
functions/applications. 

[ Updating Software i 

Settings 今®* Software Update 
Software Update Onscreen 
instructions 


Touch Panel 


Touch Display to select menu items, 
move pointer, scroll pages, etc. 

[ Important Usage Notes 

• Touch Panel may not respond in these 
situations: 

■ Use with gloved fingers/fingernails 

■ Use of pens , pencils or other sharp 
objects 

■ Use with objects placed on/against 
Display 


• Do not: 

■ Touch Display with wet fingers 

■ Subject Display to force/pressure 

■ Place labels or stickers over Display 

[ Touch Panel Operations ] 

■ Tap 

Tap Display to open windows or execute 
Softkey functions/operations. 

• Tap twice to execute certain operations. 

■ Long Touch 

Touch and hold Display to execute 
certain functions/operations. 

■ Double Tap 

Tap twice in rapid succession (within 
approximately 0.6 seconds) to enlarge/ 
reduce images, etc. 

■ Move/Draw (Drag) 

Touch and drag target item to move it; 
release your finger to stop/save. 

■ Screen Scroll (Swipe) 

To see items outside Display area, swipe 
a finger across Display in opposite 
direction. 

■ Enlarge/Reduce (Spread/Pinch) 

Pinch or spread your fingers to reduce or 
enlarge images, etc. 
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General Notes 


[ Electromagnetic Waves i 

For body-worn operation , this phone has been 
tested and meets RF exposure guidelines when 
used with accessories containing no metal , that 
position handset a minimum of 15 mm from 
the body . Use of other accessories may not 
ensure compliance with RF exposure guidelines . 

[ CE Declaration of Conformity i 

(€0168 


Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares 
that933SH is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. 

A copy of the original declaration of conformity for each 
model can be found at the following Internet address: 
http://www.sharp.co.jp/k-tai/ 


■ Battery - CAUTION 

Use specified battery or Charger only. 

Non-specified equipment use may cause 
malfunctions , electric shock or fire due to 
battery leakage , overheating or bursting . 

Do not dispose of an exhausted battery with 
ordinary refuse ; always tape over battery 
terminals before disposal . Take battery to a 
SoftBank Shop , or follow the local disposal 
regulations . 

Charge battery in ambient temperatures 
between 5 °C and 35° C ; outside this range , 
battery may leak/overheat and performance 
may deteriorate . 


■ Mobile Light 


Do not use Mobile Light near people's 
faces. 


EN 60825 -1:1994 A1:2002 & A2:2001 


Eyesight may be temporarily affected leading to 
accidents . 

CAUTION: 

Use of controls , adjustments 
or performance of procedure 
other than those specified 
herein may result in hazardous 
radiation exposure . As the emission level from 
Mobile Light LED used in this product is harmful 
to the eyes , do not attempt to disassemble the 
cabinet . Servicing is limited to qualified servicing 
station only . 




■ Mobile Light LED Properties 

a ) Emission Duration ; Continuous 

b ) Wavelength 
White ; 400 - 700 nm 

c ) Maximum Emission Output 

White : 840 pW (4.8 mW inside handset ) 


か 


■ European RF Exposure Information 

Your mobile device is a radio transmitter and 
receiver . It is designed not to exceed the limits 
for exposure to radio waves recommended by 
international guidelines . These guidelines were 
developed by the independent scientific 
organization ICNIRP and include safety margins 
designed to assure the protection of all persons , 
regardless of age and health . 

The guidelines use a unit of measurement 
known as the Specific Absorption Rate , or SAR . 
The SAR limit for mobile devices is 2 W / kq . 

As mobile devices offer a range of functions , 
they can be used in other positions , such as on 
the body as described in this user guide *. 
Highest SAR value : 


Model 

At the Ear ** 

On the Body 

933 SH 

0.616 W/kg 

0.563 W/kg 


As SAR is measured utilizing the device's highest 
transmitting power the actual SAR of this device 
while operating is typically below that indicated 
above . This is due to automatic changes to the 
power level of the device to ensure it only uses 
the minimum level required to reach the Network . 
The World Health Organization has stated that 
present scientific information does not indicate 
the need for any special precautions for the use 
of mobile devices . They note that if you want to 
reduce your exposure then you can do so by 
limiting the length of calls or using a handsfree 
device to keep the mobile phone away from the 
head and body . 

* Please see Electromagnetic Waves on P.xii 
for important notes regarding body-worn 
operation . 

**Measured in accordance with international 
guidelines for testing . 


I_ FCC Notice _| 

• This device complies with part 15 of the FCC 
Rules . Operation is subject to the following 
two conditions ; 

(1 )This device may not cause harmful 
interference , and (2) this device must accept 
any interference received , including 
interference that may cause undesired 
operation . 

• Changes or modifications not expressly 
approved by the manufacturer responsible for 
compliance could void the user's authority to 
operate the equipment . 

■ FCC Information to User 
This equipment has been tested and found to 
comply with the limits of a Class B digital 
device , pursuant to Part 15 of the F [し Rules . 
These limits are designed to provide reasonable 
protection against harmful interference in a 
residential installation . This equipment 
generates , uses and can radiate radio frequency 
energy and , if not installed and used in 
accordance with the instructions , may cause 
harmful interference to radio communications . 
However , there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation ; if this 
equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception , which can be 
determined by turning the equipment off and 
on , the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following 
measures ; 

1. Reorient/relocate the receiving antenna . 

2. Increase the separation between the 
equipment and receiver . 

3. Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected . 

4. Consult the dealer or an experienced radio / 
TV technician for help . 















































General Notes 


■ FCC RF Exposure Information 

Your handset is a radio transmitter and receiver . 
It is designed and manufactured not to exceed 
the emission limits for exposure to radio 
frequency ( RF ) energy set by the Federal 
Communications Commission of the U . S . 
Government . 

The guidelines are based on standards that were 
developed by independent scientific organizations 
through periodic and thorough evaluation of 
scientific studies . The standards include a 
substantial safety margin designed to assure the 
safety of all persons , regardless of age and health . 
The exposure standard for wireless handsets 
employs a unit of measurement known as the 
Specific Absorption Rate , or SAR . The SAR limit 
set by the FCC is 1.6 W / kg . 

Highest SAR value ; 


Model 

FCC ID 

At the Ear 

On the Body 

933 SH 

APYHRO 00098 

0.455 W/kg 

0.527 W/kg 


This device was tested for typical body-worn 
operations with the back of the handset kept 
1.5 cm from the body . To maintain compliance 
with FCC RF exposure requirements , use 
accessories that maintain a 1.5 cm separation 
distance between the user's body and the back 
of the handset . The use of beltclips , holsters and 
similar accessories should not contain metallic 
components in its assembly . 

The use of accessories that do not satisfy these 
requirements may not comply with FCC RF 
exposure requirements , and should be avoided . 
The FCC has granted an Equipment 
Authorization for this model handset with all 
reported SAR levels evaluated as in compliance 
with the FCC RF emission guidelines . SAR 
information on this model handset is on file 


with the FCC and can be found at https :// 
fjallfoss . fcc . qov / oetcf / eas / reports / GenericSearch . 

dm under the Display Grant section after searching 
on the corresponding FCC ID (see table on the left ). 
Additional information on Specific Absorption 
Rates ( SAR ) can be found on the Cellular 
Telecommunications & Internet Association 
( CTIA ) Website at httD ；// www . qhonefacts . net . 


⑩ 


Customer Service 


For SoftBank handset or service information, call General Information. 
For repairs, call Customer Assistance. 


SoftBank Mobile Customer Center 

From a SoftBank handset, dial toll free at 


157 (General Information) ■ 113 に ustomer Assistance) 


SoftBank Mobile Global Call Center 

From outside Japan, dial 


+81-3-5351-3491 (International charges. 


Call this number immediately if handset/USIM Card is lost or stolen while outside Japan. 


I Call these numbers toll free from landlines. 


Subscription Area 

Service Center 

Phone Number 

Hokkaido, Aomori, Akita, Iwate, Yamagata, 
Miyagi, Fukushima, Niigata, Tokyo, Kanagawa, 
Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma, 
Yamanashi, Nagano, Toyama, Ishikawa, Fukui 

General Information 

€)0088-240-157 

Customer Assistance 

颗〇 088-240-113 


General Information 

€)0088-241-157 

Customer Assistance 

颗〇 088-241-113 


Aichi, Gifu, Mie, Shizuoka 


Osaka, Hyogo, Kyoto, Nara, Shiga, Wakayama 


General Information 

€)0088-242-157 

Customer Assistance 

€)0088-242-113 


General Information 

€)0088-250-157 

Customer Assistance 

€)0088-250-113 


Hiroshima, Okayama, Yamaguchi, Tottori, 
Shimane, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi, 
Fukuoka, Saga, Nagasaki, Oita, Kumamoto, 
Miyazaki, Kagoshima, Okinawa 













































お巧い合わせホ 


お困 D のときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓□までご連絡 
ください。電話番号はお間違いのないよラおかけください。 


ソフトバンクモバイルお客さまセンター 

総合案の：ソフトバンク携帯電話から_ 

紛失-故障受付：ソフトバンク携帯電話から 


157 (無料） 


113(無料） 


ソフトバンクモバイル国際コールセンター 

海外からのお問い合わせおよび盗難-紛失のご連絡 


+81-3-5351-3491 (有料） 


■一般 電話からおかけの場合 


ご契約地域 

お問い合わせ内容 

電話番号 

化お道-青森県-秋田県-岩手県-山形県- 
胃城県*福島県-新潟県-東京都-神奈川県- 
千葉県-埼玉県-茨城県-栃木県-群馬県- 
山梨県-長野県-富山県•石川県-福井県 

総合案内 

喔 )0088-240- 157 (無料） 

紛失-故障受付 

喔 )0088-240-1 13 (無料） 


愛知県-岐阜県-王重県*静岡県 


総合案内 

喔 )0088-241-157 (無料） 

紛失-故障受付 

喔 )0088-241-1 13 (無料） 


総合案内 

喔 )0088-242- 157 (無料） 

紛失-故障受付 

喔 )0088-242-1 13 (無料） 


大阪府-兵庫県-京都府-奈良県-滋賀県- 
和歌山県 


広島県*岡山県 • 山口県 • 鳥取県 • 島根県 ■ 
徳島県-香川県-愛媛県-高知県-福岡県- 
佐賀県-長崎県*大分県*熊本県*宮崎県- 
鹿巧島県-巧縄県 


総合案内 

喔 )0088-250-1 57 (無料） 

紛失-故障受付 

喔 )0088-250-1 13 (無料） 





























SoftBank 933SH 使い方ガイド 

2009年9月第3版 
ソフトバンクモバイル株式会社 


ご不明な点はお求めになられた 
ソフトバンク携帯電話取扱店にご相談ください。 

参 

機種名： SoftBank 933SH 
製造元：シャープ株式会社 



• 本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されてお0ます。 

•本書の内容は将来、予告無しに変更することびございます。 

•本書の内容については万全を期してお0ますび、万一ご不審な点や記載漏れなど 
お気づきの点びございましたら左記のお問い合わせ先までご連絡くださし、。 

• 乱了、落了はお取〇曽えいたします。 


この印刷物は、再生紙を使用しています。 
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携帯電話 ’PHS 事業者は、環境を保護し貴重な資源を再利用するために、お客様が不要となってお持ちになる 
電話機 • 電ミせ • 充電器をブランド • メーカーを問わず左記のマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。 
※ 回収した電話機 • 電池 • 充電器は U サイクルするためご返却できません。 

※ プライバシー保護の為、電話機に記憶されているお客様の情報（電話帳、通話履歴、メール等）は、事前に消去願います。 
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この印刷物は、植物性 
大豆油インキで印刷 
しています。 




